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本書の使いかた 


本書を正しくごま用いただくための表記上の約束ごとを説明します。 

表記上の約ま 

注意マーク . に続く説明文は、製品の取り扱いにあたって特にま意すべき事 

項です。このま意事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を与え 
る恐れがあります。 

次の動作マーク . に続くぺージは、次にどこのぺージへ進めばよいかを記して 

います。 


文中の用語表記 

•Windows 搭載パソコンの場合、本書では次のようなドライブ構成を想定して説明しています。 

C :ハードディスク D : CD-ROM ドライブ 

• 本書では、 Microsoft 社 Windows Millennium Edition を Windows Me と表記しています。 

• 本書では、 Microsoft 社 Windows 98 Second Edition を Windows 98 SE と表記しています。 

-本書では原則として TS-TGL シリーズを TeraStation と表記しています。 


■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを 
行うことは禁じられております。 

■ BUFFALO™、Links ね tion™、TeraS ね tion™ は、株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている 
他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、◎などのマークは記載してい 
ません。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合 
があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがあ 
りましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。 

■本製品は一般的なオフィスや家庭の 0A 機器としてお使いください。万一、一般 0A 機器从外として 
使用されたことにより損害が発生した場合、薛社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご 
了承ください。 

-医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には 
使用しないでください。 

-一般 0 A 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、 

ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しない 
でください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。 
■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当するもの 
については、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。 
■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、ま意事項とし 
て記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。 

■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失-破損 
した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または言己 
憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載されたま意事項を遵守してください。ま 
た、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書のま意事項に違反し、また 
はノくックアップの作成を怠ったために、データを消失 • 破棄に伴う損害が発生した場合であっても、 
弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

■ 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失 
があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 

■ 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または 
I 同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 ] 
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はじめに 

TeraStation を使用する前に知っておいていただきたいことを説明しています。 


特長 


参 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ポートを搭載し、 LAN に接続された複数台のパソコン (Macin¬ 
tosh にも対応）からアクセスが可能です。※ 1000 BASE-T は全二重のみの対応です。 

• TeraStation の共有フオルダごとにアクセス制限が可能です。 

•背面に USB コネクタ (USB2.0/1.1 シリーズ A) を 2 個搭載しています。 

USB コネクタには、外付けハードディスクを増設して TeraStation の共有フオルダを増やすこと 
ができます。また、オムロン社製 USB 接続 UPS (対応製品のご確認は弊社ホームページおよび才 
ムロン社ホームページにてご確認ください）を接続することもできます。 

• 4 つのハー ドディスク使用 モー ドで様々な用途に対応します。 

话穿■モ_ド 

それぞれを 1 つのドライブとして認識、合計 4 つのドライブとして利用します。 

スパニングモード 

すべてを1つのドライブとして認識、大容量データも余裕で記録できます。 

RAID1 モード 

2つのドライブとして認識、各ドライブ内でミラーリングして記録を保護します。 

ハードディスクが1台故障しても、交換-復旧することができます。 

RAID5 モード 

1つのドライブとして認識、データをパリティとともに分散して記録し、データを保護します。 
ハードディスクが1台故障しても、交換-復旧することができます。 

•大容量電源により安定した電源供給。停電時などでも対応する UPS (無停電電源装置）と併用 
すれば、安全にシャットダウンすることができます。 

参管体内部の温度を監視してファンの回転数を自動制御しています。 

• RAIDS. RAID1 運用時に、 RAID メンテナンス機能で定期的にハードディスクの診断、読み込 
み エラー （不良セクタ）の自動修復をすることができます。不良セクタ多い場合には、ハード 
ディスクを交換するよう液晶に警告表示、メール通知で知らせることもできます。 

参内蔵のハードディスクは簡易カートリツジち式を採用し、本体前面から簡単に交換することが 
できます。 
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制限き項 


naa ここに記載の制限事項は、 TeraStation のファームウェアが最新版であることを前提にして 
います。最新のファームウェアは、弹社ホームページからダウンロードすることができます。 

•Windows 98SE/98/95、Mac OS(AppleTalk 接続時）では、 OS の制限によって 2GB 乂上のファ 
イルを コピーす ることはできません。 

•Windows Me では、 OS の制限によって 4GBJ^ 乂上のファイルを〕ピーすることはできません。 

•全角文字（日本語など）のフォルダやファイル名を作成するときは、120文字从内にしてください。 
120文きを越える名前のフォルダやファイルは、コピー操作ができないことがあります。 

•TeraStation のフォルダやファイルに属性（隠し/読取専用）を設定することはできません。 

•アクセス制限をかけて使用する場合、 TeraStation に登録できるユーザ数は300名までです。 

•共有フォルダ名とワークグループ名に漢字を使用すると、使用した文字によっては共有フォルダ 
やワークグループが正常に表示されないことがあります。そのようなときは漢字乂外の文字をお 
使いください。 

•本製品に登録するユーザ名およびグループ名に乂下の文字は使用できません。 

あらかじめご了承ください。 

く 登録できない ユーザ 名、 グルー プ名> 

root、bin、daemon、sys、adm、tty、disk、Ip、sync、shutdown、halt、operator、nobody、mail、 
news、UUCP、ftp、kmem、utmp、shadow、users、nogroup、all、none、hdusers、admin、guest、 
man、www、sshd 

•本製品に登録する共有フォルダ名に乂下の文字は使用できません。あらかじめご了承ください。 
く登録できない共有フォルダ名> 

info、spook usbdiski、usbdisk2、usbdiskj、usbdisk4、lost+found、 
global、printers、homes、Ip 

参共有フォルダ名、ワークグループ名およびファイル名に次の文字を使用すると、 TeraStation 
のデータにアクセスできない、ファイル操作が正常行えないことがあります (Macintosh では 
正常に表示されません)。そのようなときは他の文字をお使いください。 

①②③④⑤⑥⑦⑨⑨⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩通） I n nnvWIWYDIIXX i ii iii iv v vi viiviii ix x mmcmkmmgkgccmNo . 
K . K . Tel ®@®@@ ㈱ 府(が I 活 大正 剛]平成 5 リキ□妾ンメりなラ > 'ンて-なな?ッた f ルちンも^さ-!'"" M ホ之 LZI 鶴襲錢娃範悟妬豆精 
銀昇感 I ちなん M 予但化伎恍何伴很傑徒侦惊倦傑偷儒偶做货櫃宜洽風窥力 L お知動匀匆匡邵里厲跋雙巧巧が背吉ち 
空坦巧梭おお塚增撫を寥奇裔奇巧妹押菜南賣寬寮里畢帳掠晶崎律膀幡禱蘭お趕或德あ慰悅お掀惕 I 居揮慎惜悅 
信す巧提德擴擎敎构お昂巧貢炳枪晓哈唆晴智暗言障喧曹脸朗が椎棄披柳税得巧横楼棄摺擅橫鏡瓣操徽揃接ミ九 
おな:な她洞運语泡ま漠清渡藏詹通浦漢涧'澈渐漬遵演瀬ちほ厭煮居暇煙微薛壽化が撲猪擴巧お琉巧律诱挂埼琪 
垣お i 容链環瓶峻宫隔睹晶繳な院かな删硕碌歷札神祥視福禮化靖靖揮暮精姑緊辉綠緖繪饒羡羽虫亭茂强睾寞廟 
羹惠董薦薰窥姓蜡棄副許詹誦闇請諸誰誌議睹賴覽赶魁軌返逸違郞都鄕都飢剑欽な舒お剑、鉛鈴鈍錠が鉤姓欽銷 
敍姆銳錫絞親絹錯錠鋒誌娠鋪錯綺璧鉢婷錦綜綾緩鋪錫饋錦錬繪鑽彌閒隆隋鳴禱霞量霞霞霞靑睛頭顯飯飼矮館 
舞麟髙韶紛が鮮總臟緩鹏輔鶴離黑岐批維臂 HI 卜躲織舊煮 I 

参 Macintosh と Windows でデータを共有する場合、上記の文字をファイル名*フォルダ名に使 
用すると正常に表示されません (Windows ^ 一 Windows 間では正常に表示されます）。 

•Macintosh で作成したファイル名に下記の記号が含まれると、 Windows からは OS の制限により正 
常に表示できません。また Mac OS X(10.2 切譯）では、 AppleTalk を使用せずに smb を指定して接 
続する時に下記の記号を使用すると、ファイルをコピーできません（または正常に表示できません)。 

?[] ハ ニ + <>;:" ,1* 
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•TeraStation に登録するユーザのユーザパスワードは、 Windows 98SE/98/95 をお使いの方は半 
角英数15文字乂上にしないでください。 Mac 0S をお使いの方は半角英数9文字从上にしな 
いでください。 TeraStation の共有フォルダにアクセスできなくなります。 

•TeraStation へのファイル〕ピーは、ジャーナリングファイルシステムにより保護されますが、 
コピー中にキャンセルしたり、コピーを途中で終了 （LAN ケーブルがあけた、停電など）する 
と次の現象が発生することがあります。 

•設定したデータ （TeraStation の名称、ユーザ、グループ）が消えてしまうことがあります。 
.「HDD エラー」と表示され、 TeraStation にアクセスできなくなることがあります。 

その場合は、画面の指示に従って、「再起動 (TeraStation)」r HDD 情報の再構成」 「HDD のフォー 
マット」の処理を行ってください。 

-不完全なファイルがコピーされ、ファイノレが削除できなくなることがあります。 

その場合は、 TeraStation を再起動してからファイルを削除し、コピー操作をもう一度行って 
ください。 

•TeraStation の ハー ドディスクを フォー マットしても、設定画面での [HDD 使用率]および [HDD 
使用量]は0にはなりません。これはシステム領域として使用しているためです。 

参 Windows のネットワークログイン時のユーザ名、パスワードを TeraStation と同じユーザを、 
パスワードにしてください。異なる場合、 TeraStation のアクセス制限を設けた共有フォルダ 
にアクセスできないことがあります。 

•TeraStation に搭載されている OS の仕様上、 TeraStation 内ハードディスク、および接続した USB 
ハードディスクへ保存したファイルの日付情報は更新されることがあります（作成日時、更新アク 
セスなどの日付情報は保持されません)。 

•ハードディスクの容量をブラウザから確認したときと、 Windows のドライブのプ□パティから 
確認したときで、値は大きく異なります。 

•Windows Me/98SE/98/95 では、 OS の仕様によりファミリーログオン時にフォルダの共有ができま 
せん。ファミリーログオンではなく、 Windows ネットワークログオンからログオンしてください。 

•TeraStation に出荷時設定されている guest アカウントを Windows XP/2000 のログイン時に使用し 
た場合、アクセス制限が正常に動作しない場合があります。 

•Microsoft ネットワークドメインで□グオンしたとき、ドメインに登録されたユーザ名、グループ 
名を Macintosh ユーザのアクセス制限に使用することはできません。また、ドメインに登録され 
たユーザを「読取専用」に設定することはできません。 

• FTP クライアントソフトウェアでファイルやディレクトリの属性 （ 読取/書込/実行など）を変更 
することはできません。読取専用にしたいときは、 P45、 58に記載の手順でおこなってくださし、。 

•Jumbo Frame(41 OObytes/741 Sbytes) を使用して、 TeraStation にスイッチングハブを接続する場合、 
Jumbo Frame 非対応のスイッチングハブは使用しないでくださし、。使用するとデータの転送ができ 
なくなります。に63】 

• P55 の手順で TeraStation のデータを別の TeraStation にバックアップするときは、バックアッ 
プ元 TeraStation とバックアップ先 TeraStation のイーサネットフレームサイズを同じ値に設 
定してください。【％3】イーサネットフレームサイズが異なる場合、正常にバックアップで 
きないことがあります。 

参バックアップの設定後にフォーマットや RAID アレイの設定を変更したときは、必ずノくックアッ 
プの設定も変更してください。バックアップ元の共有フォルダが存在しない場合、エラーが表 
示されます。 
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•Mac OS X(10.2 切譯）で AppleTalk を使用せずに smb を指定して接続する場合、全角文字（日 
本語など）のファイル名やフォルダ名を使用しないでください。ファイル名やフォルダ名が正 
常に表示されません。 【P21、 25】 

• MacOS9、MacX(AppleTalk 接続）では、拡張子を含めてファイル名が日本語（全角文字）16 
文字（半角英数の場合32文字）於上のファイルを、 TeraStation への新規作成、コピーしても 
表示させることができません。 

•Macintosh からアクセスされた共有フォルダには、 Macintosh 用の情報ファイルが自動生成さ 
れることがあります。これらを Windows から削除した場合、 Macintosh からアクセスできな 
くなることがありますので削除はしないでください。 

•Macintosh ユーザや FTP ユーザに対してアクセス制限を設定するときは、ユーザ単位で行って 
ください 【P46】。 グループ単位で設定すると、アクセス制限した共有フォルダにアクセスでき 
ないことがあります。 

•次の条件で使用した場合、 Macintosh では 2GB I乂上のファイルは表示されません。 

- Mac OS 8.6. Mac OS 9、 Mac OS X(iai.5 (前）を使用している 
• Mac OS X(10.2 切譯）で afp を指定して接続している （AppleTalk 接続） 【P20、 24】 

垂 Macintosh で TeraStation のファームウエアをアップデートすることはできません。アップデート 
する際は、 Windows 搭載パソコンにて行ってください。 

参 TeraStation は、 AppleShareServer が指定するデフォルトゾーンに属します。ゾーンを指定す 
ることはできません。 

•Mac 0S Xで FTP を使用するとき、 Mac OS 9 乂前の Mac OS や Windows と日本語のファイル/フォ 
ルダの共有はできません。日本語ファイル/フォルダの共有をしたいときは FTP ではなく、 afp を 
指定して接続 (AppleTalk 接続）してください。に20、24】 

•AppleTalk 接続で新規作脈コピーしたフォルダを FTP クライアントから削除できないことがあり 
ます （ 自動生成される 「.AppleDouble」 フォルダがドットで始まるフォルダ名ため)。 

• FTP 接続でファイル、フォルダを作成する場合、ディレクトリパス名を含めて250文字を超えない 
ようにしてください。250文字を超えた場合、エクスプローラ等で読み出すことも削除することも 
できなくなります。 

•TeraStation 内蔵の時計は長期間使用すると時間がずれることがあります。ずれていたときは 
修正してください。また時刻は NTP 機能で自動的に修正することもできます。 [P44] 
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く <TeraStation の USB コネクタに関する制限>> 


•ハードディスクや UPS 从外の USB 機器 (USB プリンタ、 USB ハス CD/DVD ドライブ、 M0 ドライブ、 
フラッシュメモリ、力ードリーダ、マウス、キーボードなど）を接続して使用することはできません。 

• USB 機器のホットプラグ•アンプラグには非対応です。 USB ケーブルをあき差しするときは、 
TeraStation の電源を OFF にしてから行ってください。 

参 TeraStation の USB コネクタに接続して使用できるハードディスクは2台までです。 

弊社製ハードディスク乂外のハードディスクは対応しておりません（弊社製 DIU/DUB シリーズ 
は非対応)。 

x’AUTO 電源機能を搭載したハードディスクを TeraStation に接続しても認識できないときは、 
「AUTO 電源機能切替スイッチ」を 「MANUAL」 に設定してください。 

^TeraStation に HD-DU2 シリーズを接続して使用すると、 HD-DU2 シリーズのダイレクトコ 
ピー機能を使用できません。ダイレクトコピー機能を使用したいときは、 HD-DU2 シリーズ 
をパソコンに接続し、 HD-DU2 シリーズ付属のフォーマッタでフォーマットしてください。 

• USB コネクタに接続したハードディスクは、第1パーティション（領域）のみ認識されます。 
第2パーティション乂降は認識できません。 

•TeraStation の USB コネクタに接続したハードディスクが FAT1 6/32形式でフォーマットされ 
ている場合、夕の制限があります。 

• 共有フォルダとして割り当ててデータを書き込むことはできません。 TeraStation のバック 
アップ先 （P55) としてお使いください。 

•FAT32 形式では1ファイル 4GB 乂上のデータ (FAT16 形式では 2GB 1乂上のデータ）はバックアッ 
プできません （ エラーが発生し、バックアップが途中で停止することがあります)。 

.MacOS Xで自動生成されたファイル (.DS-Store など）がある場合は、ファイル名に FAT32/16 
形式では使用できない文字が含まれているためバックアップできません（エラーが発生し、バッ 
クアップが途中で停止することがあります)。 

• USB ハードディスク （FAT32 形式）に上書き差分バックアップした場合、差分がなくても上書き 
バックアップが実行されることがあります。これは FAT32 の仕様によるもので、ファイル作成日 
の秒数が奇数のファイルは、差分の有無にかかわらず毎回上書きバックアップされます。 
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く 〈Microsoft ネットワークドメインに関する制限>> 


•TeraStation をドメインでネットワークに参加させるときは、あらかじめドメインコントローラに 
TeraStation の名称と同一名のコンピュータアカウントを次の方法で登録しておく必要があります。 

Windows NT 4.0 Server サーバマネージャで〕ンピュータアカウントを登録します。 

Windows 2000 Server サーバマネージャのを使用してアカウントを登録してください。 

* [ファイル名を指定して実行]より [ srvmgr . exe ] を入力し [0 K ] をクリックすると起動します。 

垂 TeraStation は SMB パケットのデジタル署名に対応しておりません。設定によっては Windows 
Server 2003で TeraStation をドメインでネットワークに参加させることができないことがありま 
す。に84】 

垂 Macintosh からはドメイン ユーザの 認証はできません。（《 ） 

《 Mac OS X (10.3 从降）でドメインに参加して smb を指定して接続している場合を除く。 

•ドメインネットワークに参加している場合、 TeraStation にドメインユーザアカウントを使用 
して、 FTP 接続することはできません。 

•TeraStation の名称を変更すると、ドメインでネットワークに参加できなくなります。その場合は、 
ドメインコント ローラの コンピュータアカウントを作成して、再度ネットワークに参加させてく 
ださい。に60】 

•TeraStation 設定画面のトップ画面に「ドメインコントローラによるアクセス認証は現在無効です」 
と表示される場合は、コンピュータアカウントをリセットして、再度ドメインに参加させてください。 
に84】 

#ドメインユーザ名]が20文字を超える場合、 TeraStation は Windows 2000从前のユーザを (20 文字の 
ユーザ名）を取得します。 

垂 TeraStation は、 Windows 2000 Server ■L 乂降のネイティブモードのドメインに対応していませ 
ん。 TeraStation が対応しているドメインは、 Windows NT4.0 でのみ構成されたドメインと、 
Windows 2000 Server 切譯の混在モードで構成されたドメインです。 

※ドメイン名の末尾に 「. local 」「. net 」「. co . jp 」 などが含まれるドメイン環境では正常に動作しない場合が 
あ U ます 

《 Windows 2000 Server 从降のネイティブモードで利用する場合は、認証サーバ連携機能をご利用ください。 
に川 

•1000をを越えるユーザ数をドメインサーバから取得することはできません。 

•Microsoft ネットワークドメインでログオンしたときは、ドメインに登録されたグループをで 
はアクセス制限を設定することができません。ドメインに登録されたユーザ名でアクセス制限 
を設定することはできます。ただし、「読取専用」に設定することはできません。 

参ログオン認証は LANMAN 認証、 NTLM 認証であるドメインに対応します (NTLMv2 認証、 Ker¬ 
beros 認証、 SPNEG0 認証は利用できません)。 
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セットアップ（基本編) 

TeraStation のセットアップ手順を説明しています。 


WindowsVista/XP/ 2000 /l\/le/98SE/98 でのセットアップ手順 


パソコンの電源スイッチを ON にする 


▼ 


付属のユーティリテイ CD に D-ROM) を CD-ROM ドライブにセツトする 


▼ 


rjeraNavigatorj が起動したら、画面の指示に従って操作する 
【別紙「はじめにお読みください」】 


- LAN ケーブル、電源ケーブルは TeraNavigator 画面の表示に従って接続します。 
TeraNavigator を起動する前に接続しないでください。 

.TeraStation のセットアップは、 Windows Vis ね/ XP/ 2000 /Me/98SE/98 搭載パソコン 
1台から、 TeraNavigator を実行することにより完了します。【別紙「はじめにお読み 
ください」】 

I T5M • TeraNavigator は自動的に TeraStation の共有フオルダをネットワークドライブとし 
て割り当て、[マイコンピュータ]の中にアイコンを追加します。他のパソコンか 
ら TeraStation の共有フオルダに読み出し/書き込みをするには、 P26 の手順でネッ 
トワークドライブの割り当てをしてください。 

•ネットワーク内に DHCP サーバが存在する場合、 TeraStation はネットワークに接 
続するだけで DHCP クライアントとして動作します。 


TeraNavigator を実行すると、使用されていない IP アドレスを自動的に TeraStation に 
割り当てます。 

TeraNavigator を実行しないと、 TeraStation は出荷時設定の固定 IP アドレス 
(1 92.1 68.11.150) で動作します。 

TeraNavigator で自動設定できるのは1台につき1回までです。再度 TeraNavigator で 
自動設定したいときは、 P64 を参照して TeraStation の設定を初期化してから行ってくだ 
さい。 

CyberTrio-NX がインストールされている PC98-NX シリーズでは、 CyberTrio-NX をアド 
バンストモードが外のモードで使用していると、 Windows の設定が変更できないことが 
あります。パソコン本体のマニュアルを参照して必ずアドバンストモードに変更してくだ 
さい。 
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Windows 95/NT4.0. Mac OS でのセツトアツプ手順 


あらかじめ 、 Windows Vista / XP / 2000 / IVle /98 SE /98 搭載パソコンで付属のユーテイリテイ 
CDfTeraNavigator ) より本製品のセットアップを済ませておいてください。 [ P 10] 

《 Windows 95/ NT 4.0 、Mac OS でな、 TeraNavigator でセツトアップすることができません。 


パソコンをネットワークに接続します。 

接続の手順は、パソコンおよびネツトワークインターフェースのマニュアルを 
参照してください。 


Windows 95/ NT 4.0 :ネットワークドライブの割り当てを行います。 【 P 30】 
Mac OS :ネツトワークドライブのマウントを行います。 【 P 15】 
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NAS Navigator について 


NAS Navigator を使えば、 TeraStation の設定画面を表示したり、 IP アドレスを変更したり、容量 
を簡単に知ることができます。 

Windows Vista/XP/ 2000 /Me/98SE/98 では、 TeraNavigator でセットアップすると、 NAS Navigator が 
インストールされます。 Mac OS ではインストールすることはできません。 

NAS Navigator は 0S 起動時にタスクトレイに常駐します。 

起動ち法：[スタート]-[(すべての）プログラム] 一 [BUFFALO] - [BUFFALO NAS Naviga¬ 
tor] - [BUFFALO NAS Navigator] をクリックします。 



各部の内容 


項目 

内谷 


名称 

検索された Link/TeraStation の名称を表示します。複数接続し 
ているときは、 Link/TeraStation 名の表示されたタブで表示を 
切り替えることができます。 


グループ 

Link/TeraStation のグループ名を表示します。 


IP アドレス 

Link/TeraStation の IP アドレスを表示します。 

トツプ画面 

ネットマスク 

Link/TeraStation のネットマスクを表示します。 


MAC アドレス 

Link/TeraStation の MAC アドレスを表示します。 


ファーム 

Link/TeraStation のファームウェアバージョンを表示します。 


内蔵 HDD 

Link/TeraStation の内蔵ハードディスクの容量、残容量を表示 
します。 

※表示の容量は、1 kbytes 二1024 bytes で計算しています。 

[ I'm here ] ' 

ボタン 

クリックすると Link/TeraStation からメロディが鳴ります（対 
応していない製品では選択できません)。 

[再検索]ボタン 

表示された Link/TeraStation の共有フォルダを開きます。 

[フォルダを開く]ボタン 

表示された Link/TeraStation の共有フォルダを開きます。 
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メニュー 

ファイル 

フォルダを開く 

表示された Link / TeraStation の共有フォルダを開きます。 

再検索 

Link / TeraStation を再検索します。 

終了 

NAS Navigator の操作画面を閉じます。 

設定 

WEB 設定画面を表示 

Link / TeraStation の設定画面を表示します。 

IP アドレスを変更 

Link / TeraStation の IP アドレスを変更画面を表示します。 

起動時に常駐する 

0 S 起動時に NAS Navigator をタスクトレイに常駐させます。 

割り当て 

ネツトワークドライブの割り 
当て 

検索された Link / TeraStation 共有フォルダをネットワークドラ 
イブに割り当てます。 

ネツトワークドライブの切断 

ネットワークドライブの割り当てを解除します。 

全 Tera/LinkStation の割り当 
て 

検索された全ての Link / TeraStation 共有フォルダをネットワー 
ク ドライブに割り当てます。 

Tera/LinkStation への シヨ ー 
トカツトを作成する 

検索された Link / TeraStation 、 Link / TeraStation の共有フォル 
ダ （ share ) へのショートカットアイコンをデスクトップに作 
成します。 

ヘルプ 

バージョン情報 

NAS Navigator のバージョン情報を表示します。 


NAS Navigator を最小化した場合、タスクトレイに常駐している NAS Navigator のアイコンから 
次の操作ができます。 


( Link/Ter 侃; ati 加を）> 


最巧ァクピルた NAS ► 

NAS リストを更巧する 
タププラウザ澗く 
バージョン博ま技 

1 アブリケーシヨンをが了する 



メニュー 

Link / Ter - 
aStation 名 

共有フォルダを開く 

Link / TeraStation の共有フォルダを開きます。 

Web 設定画面を開く 

Link / TeraStation の設定画面を表示します。 

IP アドレスを変更する 

Link / TeraStation の IP アドレスを変更画面を表示します。 

ネットワークドライブの切断 

ネットワークドライブの割り当てを解除します。 

シヨートカットを作成する 

検索された Link / TeraStation 、 Link / TeraStation の共有フォルダ 
( share ) へのショートカットアイコンをデスクトップに作成し 
ます。 

最近アクセスした NAS 

最近アクセスした Link / TeraStation を選択できます。 

※最近アクセスした Link / TeraStation がない場合はこの項目は 
表でかされません。 

NAS リストを更新する 

Link / TeraStation を再検索します。 

タブブラウザを開く 

NAS Navigator の操作画面を表示します。 

バージョン情報 

NAS Navigator のバージョン情報を表示します。 

アプリケーションを終了する 

NAS Navigator を終了します。 
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• りテイレべ / ツー/レについて 


Windows Vista で TeraStation にアクセス制限 [ P 60] を設定するには、ファイル共有セキュリティ 
レベル変更ツールで Windows のセキュリティレベルを変更する'必要があります。セキュリティ 
レベルの変更は、次の手順で行います。 


《 Windows Vista のみインストールされます。 

※初期セットアップ中、「セキュリティレベルを変更します。よろしいですか？」と表示されます。[は 
し N ] をクリックしたときは、画面の指示にしたがってパソコンを再起動してください。 

1 [スタートト [ BUFFALO ]- [ファイル共有セキュリティレベル変更ツール]-[ファイ 
ル共有セキュリティレベル変更ツール]をクリックします。 

ファイル共有セキュリティレベル変更ツールが起動します。 

naa 「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたときは、[続 
行]をクリックしてください。 



の TeraStation にアクセス制限を設定するときは、 
[ファイル共有のセキュリティレベルを変更す 
る]を選択します。 


@ [変更]をクリックします。 


3 「セキュリティレベルを変更し巧」と表示されたら、[はし、]をグ>ソクしが。 

4 「今すぐ再起動ぶ r か?」と表示されたら、[はし、]をか!ックしが。 
パソコンが再起動します。 

社でセキュリティレベル喊更は完了です。 


アクセス制限を設定しないときは、次の手順で元に戻すことができます。 

1. [スタートト [ BUFFALO ]- [ファイル共有セキュリティレベル変更ツール]-[ファイル共 
有セキュリティレベル変更ツール]をクリックします。 

《「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行] 
をクリックしてください。 

2. 「認証サーバ連携機能を利用したアクセス制限」を設定するときは、[ファイル共有 
のセキュリティレベルを元に戻す]を選択します。 

3•[変更]をクリックします。 

が上で元に戻す設定は完了です。 
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ネットワークドライブのマウン 


Mac 0 S 8.6 ~ 9.2.2 


Macintosh でドライブをマウントする前に、あらかじめ Windows 搭載パソコンから 
TeraNavigator を実行して TeraStation のセットアップを済ませておいてください。その 
際に、 TeraS ね tion の IP アドレスをメモしてください。 


1 アップルメニューから、 [ コントロールパネル]- [ AppleTalk ] をクリックします。 



2 


① Ethernet ] をクリックします。 

③クリックします。 

naa 「•- •保存しますか？」と表示された 
ときは、[保存]をクリックします。 


3 アップルメニ = L — から、[コン忙 I — ルパネル町 CP / IP ] をグ>ソクします。 


① [ DHCP サーバーを参照 ] をクリックします。 
③クリックします。 

naa 「•- •イ呆存しますか？」と表示された 
ときは、[保な]をクリックします。 

お使いのネットワークに DHCP サーノくが無し、ときは、 [ 設定方法]から [ 手入力]を選択し、 
IP 乃んス、がネ、分マス?が f の各値を入;んてください。 

例） IP アドレス：192.168 .11.151 サブネットマスク： 255.255 .255.0 

5 アップ》 レメ三一から [ セレクタ]がリックします。 
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① [ AppleShare ] をクリックします。 

③ [ フアイルサーバの選択]から TeraStation 名を 
選択し、 [0 K ] をクリックします。 

《 [ AppleTalk ] は、必ず [ 使用]を選択してください。 


TeraS ね tion をは、 「 TS - TGL 塁」と表示されます。下線部は TeraS ね tion の MAC 
アドレス末尾3巧です。お使いの製品によって異なります。 

ドライブをが表示されないときは、[サーバの IP アドレス]をクリックし TeraStation 
の IP アドレスを入力してください。それでも表示されないときは、 Windows パソコ 
ンから設定画面でディスクをチェックしてください。ディスクをチェックすること 
で改善することがあります。 [ P 48] 



①[ゲスト]をクリックします。 


③[接続]をクリックします。 


nSB Windows 搭載パソコンでセットアップした際に、 TeraStation の共有フォルダに 
アクセス権限を設定したちは、[登録利用者]を選択し、名前とパスワードを入力 
し、[接続]をクリックしてください。 
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ほ用したい項目を還巧して < ださい。 



share ]|イ 




T 


、チェックされた巧目が起由]時に巧をます。 




I II OK 4- 

Jt-3.9blc 


-① TeraStation の共有フォルダを選択します。 

選択する場合、1個の共有フォルダだけを 
選択してください。2個从上選択すると起 
動時にマウントできないことがあります。 

K 多 [0 K ] をクリックします。 


naa 共有フォルダの右にあるチェックボックスをクリックして、チェックマークを表 
示させておくと、次回 Macintosh を起動したときに、自動的に TeraStation の共 
有フォルダをマウントします。 

9マウントされるとデスクトップ画面に右のアイコンが表テ、 

されます。 

表示される文字は共有フォルダ名が表示されます。設定している 
フォルダみなっ巧苗ま黙りが。 

アンマウントするには、アイコンをゴミ箱へドラッグ&ドロップしてください。 
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Mac OS X (10.0.4 ~ 10.1.5) 

Macintosh でドライブをマウントする前に、あらかじめ Windows 搭載パソコンから 
TeraNavigator を実行して TeraStation のセットアップを済ませておいてください。その 
際に、 TeraStation の IP アドレスをメモしてください。 

1アップルメニューから、[システム環境設定…]をグ>ソクしが。 




-[ネツトワーク]アイコンをクリツクします。 



[ 内蔵 Ethernet ] を選択します< 



① [ TCP / IP ] タブをクリックします。 

③ [ DHCP サーバを参照 ] をクリックします。 


⑤[保存]をクリックします。 


お使いのネットワークに DHCP サーノくが無し、ときは、 [ 設定方法]から [ 手入力]を選択し 
IP アドレス、がネットマスクがの各値を入ルてくださし、。 

例） IP アドレス：192.168 .11.1 引サブネツトマスク： 255.255 .255.0 
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5 ファインダーを選択して、ファインダイがニューから、 [ 移動 H サーノくへ接続…]をクリック 



- TeraStation の IP アドレスを入力します。 
-[接続]をクリックします。 


TeraStation の IP アドレスは、 Windows 搭載パソコンでご確認ください。 

マウントできないときは、 Windows パソコンから設定画面でディスクをチェックし 
てください。ディスクをチェックすることで改善することがあります。に48】 


巧 


次のファイルサーバに接巧します" 


( ©ヴス^■ 
^0 a 巧ユーザ 


-①[ゲスト]をクリックします。 


( キャンセル） じ- 'I づ — 


8 



义字セット：（■■日本留 


可 


(丰ヤV七ル5 f 


-③[接続]をクリックします。 

naa windows 搭載パソコンでセットアップした 
際に、 TeraS ね tion の共有フォルダにアクセ 
ス権限を設定したちは、 [ 登録ユーザ]を選 
択し、名前とパスワードを入力し、[接続] 
をクリックしてください。 


-① TeraStation の共有フォルダをクリックします。 


-③ [0 K ] をクリックします。 


9マウントされるとデスクトップ画面に右のアイコンが表示 
されます。 

表示される文字は共有フォルダ名が表示されます。設定している 
フオルダみなつな苗ま黙りが。 



share 


naa アンマウントするには、アイコンをゴミ箱へドラッグ&ドロップしてください。 
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IVIacOSXn0.2~ 10.2.8) 


Macintosh でドライブをマウントする前に、あらかじめ Windows 搭載パソコンから 
TeraNavigator を実行して TeraStation のセットアップを済ませておいてください。その 
際に、 TeraStation の IP アドレスをメモしてください。 

1アップルメニューから、[システム環境設定…]をグ>ソクしが。 


n 团 ■ A @ 品闷 

Dock スクリーン f スクトブフマイアカウントロブイン項目 一 » 8SW4I 

み C 己 A 圈な吞 

CD と DVD ColorSync 年ーポード サウンド ディスフレイ マウス 省エネル竿一 

インターネットとネットワ7^ X 

Q @ (e ki - 

QuickTime インターネット、ブトワークゾ 换 W 

# 11 I (巧感每国 

Classic アカウント スビーチ ソフトウェアユニパーサル 日巧と時巧 记動ディスク 

アップデート アクセス 


-[ネツトワーク]アイコンをクリックします。 



[ 内蔵 Ethernet ] を選択します。 


4 



C\ TCP/IP f>PoC { AppleTalk ) プ□キシし 


I做： 〔DHCP サ—パを参 R 卜ま j J- 



{DHCP サーバか占«0当てられ*す） 


サブネットマスク： 2SS. 255.2 SS.0 




① [ TCP / IP ] タブをクリックします。 

③ [ DHCP サーバを参照 ] をクリックします。 


⑤ [ 今すぐ適用]をクリックします。 


お使いのネットワークに DHCP サーノくが無し、ときは、 [ 設定]から [ 手入力]を選択し 、I P 
: PK レス、がネットマスクがの各値を入力してがさし、。 

例） IP アドレス：192.168 .11.1 引サブネットマスク： 255.255 .255.0 

TeraStation の Macintosh 用共有フオルダにアクセスする場合 
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TeraStation の Macintosh 用共有フオルタにアクセスする場合 



① [ AppleTalk ] タブをクリックします。 
③ [ AppleTalk 使用 ] をクリックします。 


⑤ [ 今すぐ適用]をクリックします。 


6a ファインダーを選択して、ファィンタ'-^7)メニューから、 



[ 移動卜[サーノ くへ接続…]がリック 


7 a 



① 「 afp :// TeraStation の IP アドレス」を入力しま 
す。（例 afp ://1 92.168.1 1.150) 

mm afp を指定して接続することによって Ma- 
cintosh 用共有フオルダにアクセスできる 
ようになります。この際、 2 GB が上のファ 
イルは見ることができません。ごま意く 
ださい。 

③ [接続]をクリックします。 


I T5M マウントできないときは、 Windows パソコンから設定画面でディスクをチェックし 
てください。ディスクをチェックすることで改善することがあります。に48】 


8a 


0 


次のファイルサーバに接おします" 


(キヤンセル， 


① [ゲスト]をクリックします。 


③ [接続]をクリックします。 


naa windows 搭載パソコンでセットアップした獻こ、 TeraS ね tion の共有フオルダにアク 
セス権限を設定したちは、[登録ユーザ]を選択し、名前とパスワードを入力し[接 
続]をクリックしてください。 
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9 a 


5 b ファインダ-を選択して、ファインダ作メ三-から、[移動卜[サ-パへ接続…]約>ソク 
しが。 


化[ 


リストからヴーバモ S ぶか、ブ ー/f のアドレスモ入力しまず 


巧巧： [ ill 92.168 .240.104 



-① 「 smb :// TeraStation の IP アドレス」を入力し 
ます。（例 smb ://192.168.11.150) 

mm smb を指定して接続することによって Win - 
dows 用共有フォルダにアクセスできるよう 
になります。この際、全角文字（日本語など） 
のファイルをやフォルダ名は正常に表示さ 
れません。ごま意ください。 

③[接続]をクリックします。 


7 b 


互 


-① TeraStation の共有フオルダをクリックします。 


( キャンセルう 


-③ [0 K ] をクリックします。 


① TeraStation の共有フオルダをクリックします。 


③ [0 K ] をクリックします。 


10 a マウントされるとデスクトツプ画面に右のアイコンが表示されま 
す。 

表示される文字は共有フォルダ名が表示されます。設定 
しているフォルダ名によって文字は異なります。 

naa アンマウントするには、アイコンをゴミ箱へドラッグ&ドロップしてください。 


TeraStation の Wndows 用共有フオルタにアクセスする場合 



ウントするポリュームを涅巧します 


文す セット： I 日本 SB 

キヤジセル 


. II 醒 

0000 


TS-TGL シリ ーズユーザーズマニュ アル 


21 





















































8 b 



①[ユーザ名]、[パスワード]を空欄のままにし 
ます。 

Windows 搭載パソコンでセットアップし 
た際に、 TeraStation の共有フォルダにア 
クセス権限を設定したちは、ユーザ名と 
パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックし 
てください。 

③ [0 K ] をクリックします。 


9 b 


マウントされるとデスクトップ画面にちのアイコンが表示されま 
す。 

表示される文字は共有フォルダ名が表示されます。設定 
しているフォルダ名によって文字は異なります。 



naa アンマウントするには、アイコンをゴミ箱へドラッグ&ドロップしてください。 
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Mac OS X(10.3 〜 10.4) 


Macintosh でドライブをマウントする前に、あらかじめ Windows 搭載パソコンから 
TeraNavigator を実行して TeraStation のセットアップを済ませておいてください。その 
際に、 TeraStation の IP アドレスをメモしてください。 

PCTa 画面は Mac OS X 10.3の例です 。 Mac OS 10.4をお使いの場合、一部画面が異なります。 

1アップルメニューから、[システム環境設定…]をグ>ソクしが。 


2 


ゴ•[関 A @ 国 

すべて t 表ホ!_ディスフレイ_サウンド_キジトワークだ»ディスク 


n 田围渔 ■闷 

Dock Expose アピアランスセキユリチィデスクトップと S 房 

スクリーンセーバ 

みを ‘ A 闘 W 谷 

CD と DVD キーポードと サウンド ティスブレイ プリントと 省エネルギー 

インター ネットとネヴ トワークー— 

@ Q 

.Mac QuickTime ^ヴトワーク/ ■ 

t iL 


(巧 @ 圈感 

ソフトウェアユニパーサル坦動ディスク 日行と R 拥 


-[ネットワーク]アイコンをクリックします。 


闘 i 

. テイスプレイサウンド J ネットワーク!_括1 


【表示： ；>• 


■[ 内蔵 Ethernet ] を選択します。 


4 



① [ TCP / IP ] タブをクリックします。 

③ [ DHCP サーバを参照 ] をクリックします。 


⑤ [ 今すぐ適用]をクリックします。 


お使いのネツトワークに DHCP サ ー/ くが無し、ときは、 [ 設定]から [ 手入力]を選択し I P 
アドレス、サブネットマスクが痛直を入力してがさし、。 

例） IP アドレス：192.168 .11. 151サブネツトマスク： 255.255 .255.0 
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TeraStation の Macintosh 用共有フオルタにアクセスする場合 


5a、 


A 関 A @ 国 

X て«表を デイスフレイサウンド L ネットワ—ク J ち動デイス' 



I 巧更でまないよラにするにはカギ t クリヴく 


① [AppleTalk] タブをクリックします。 
感 [AppleTalk 使用]をクリックします。 


⑤ [ 今すぐ適用]をクリックします。 


6a ファインダーを選択して、 ファインダーニューから、 [移動卜[サーバへ接続…]がリック 


しが。 



も 取0巧< 5 


( ブラウブ ） ( »» )— 

Ji 


① 「afp://TeraStation の IP アドレス」を入力しま 
す。（例 afp://192.168.11.150) 

afp を指定して接続することによって Ma- 
cintosh 用共有フオルダにアクセスできる 
ようになります。この際、 2GB 从上のファ 
イルは見ることができません。ごま意く 
ださい。 

③[接続]をクリックします。 


naa マウントできないときは、 Windows パソコンから設定画面でディスクをチェックし 
てください。ディスクをチェックすることで改善することがあります。に48】 


8a— 

m 


なのファイルサーバに巧 a します： ■ 


I ©ゲスト 
^0ち巧ューザ 


①[ゲスト]をクリックします。 


•③[接続]をクリックします。 

Windows 搭載パソコンでセットアップし 
た際に、 TeraStation の共有フォルダにア 
クセス権限を設定したちは、[登録ユーザ] 
を選択し、名前とパスワードを入力し[接 
続]をクリックしてください。 


9a TeraStation のオルダを選択し、 [ OK] が>ソん巧。 


1 Oa 巧乂されが、スかッフ細に右のァィ：X/漁がれが。 
表示される文字は共有フォルダ名が表示されます。設定 
しているフォルダ名によって文字は異なります。 

アンマウントするには、アイコンをゴミ箱へドラッグ 
&ドロップしてください。 
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TeraStation の Wndows 用共有フオルタにアクセスする場合 


5 b ファインダーを選択して、ファインダ作メ三一から、[移動 H サーバへ接続…]約>ソク 


しが。 


① 「 smb :// TeraStation の IP アドレス」を入力し 
ます。（例 smb ://192.168.11.150) 



凹包) 


smb を指定して接続することによって Win - 
dows 用共有フォルダにアクセスできるよ 
うになります。この際、全角文字（日本語 
など）のファイル名やフォルダ名は正常に 
表示されません。ごま意ください。 


I— 巧く、‘ 


( 巧が ） 

J. 


③ [接続]をクリックします。 


7b TeraStation 械积オルダを選択し、 [0 K ] をグ>ソクしが。 


8b 



SMB/CIFS ファイルシステムの反巧 
次のサーバにだするユーヴをとバスワード《入力： 



キヤン七ル) ち> C 


① [ ユーザ名]、[ノくスワード] を空欄のままにします。 

Windows 搭載パソコンでセットアップし 
た際に、 TeraStation の共有フォルダにア 
クセス権限を設定したちは、ユーザ名と 
パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックし 
てください。 


③ [0 K ] をクリックします。 


9 b 巧されなデスか、ソ^ n ® にちのァィ: X /だ讓がれが。 
表示される文字は共有フォルダ名が表示されます。設定 
しているフォルダ名によって文字は異なります。 

naa アンマウントするには、アイコンをゴミ箱へドラッグ 
&ドロップしてください。 
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セットアップ（応用編) 


ネットワークドライブの割り当て、 IP アドレス変更、 TeraStation の複数台増設 
などを説明しています。 


ネットワークドライブの割リ当て 


設定を行うパソコンでは、 TeraNavigator を使用すれば自動的にネットワークドライブが割り当 
てられ、マイコンピュータの中に TeraStation のネットワークドライブのアイコンが追加されて 
います。 

設定を行うパソコン乂外で使用するには、乂下の手順でネットワークドライブを割り当ててお使い 
ください。 


NAS Navigator (Windows Vis ね/ XP / 2000 / Me /98 SE /98) 

Windows Vista / XP / 2000 / Me /98 SE /98 では、付属の NAS Navigator を使って簡単に TeraStation 
の share フォルダをネットワークドライブとして割り当てることができます。 

1[スター H - [(すべての)プログラム]- [ BUFAL 0] - [BUFALONAS Navigator ] - [BUFFALO 
NAS Navigator ] をグ>1ックしが。 

NAS Navigator が起 KiL ます。 



NAS Navigator のメニユーから指リリ当 T ]— [ネツ 
トワークドライブの割り当て]をクリックします。 


3 [マイコンピュータ]の中に、 TeraStation のネットワークドライブのアイコンが追加 
されています。他の/ \ードディスクと同様の操作でネットワークドライブを使用でき 


ます。 



パソコン起動時に、 TeraStation がネットワークに接続されていなかったり、電源 
が OFF の状態になっているときは、「ネットワークパスが見つかりません。この接 
続は復元されませんでした」と表示されます。 
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Windows Vista 


1[ スタ — h H ネ、; / K 7 ^ ] をグ>ンクします。 

2 TeraStation のアイコ y をダブ;い J ツクします。 


4 


0<帆 

王クスブロー刑 
峨り--. 

* む17ラインで WI 7 B 内 
なトジ，が t 

:^ヴ トつーウ ド 5 イブの flow て (M)"- 


が-に） 

&■-卜田が h の M(S)|| 

ブ扫/巧ィの 



① TeraStation 内の共有フォルダのアイコンをち 
クリックします。 


③[ネットワークドライブの割り当て]をクリッ 
クします。 


①ドライブ名を選択します。 

③[ロ グオン時に再接続する ] のチェックボック 
スをクリックし、チェックマークを入れます。 

⑤[完了]をクリックします。 


5 [マイコンピュータ]の中に、 TeraStation のネットワークドライブのアイコンが 
追加されています。他のハードディスクと同様の操作でネットワークドライブを 
使用できます。 


ネがトワーかの巧巧叫— 



Shane ( xxx が XX な ) 口:） 

i —— 

呈きをな x れ GW x " G & 


パソコン起動時に、 TeraStation がネットワークに接続されていなかったり、電源 
が OFF の状態になっているときは、「ネットワークドライブに再接続できませんで 
した」と表示されます。 
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Windows XP 


1[ スター h H マイコ乂。ュづ]約 > ソん巧。 



そのた 違) 

S マィ わ,内' 

〔©マイドキーント ) - 

り 共ち卜与ユぶけ— 

0^ 山卜□-ルバネル 


[マイネツトワーク]をクリックします。 


3 [ TeraStation ] アイコンをタブルク U ツクします。 



1 eraStat ion Cxxxxx>：xx v 


naa 上記のアイコンが無いときは、次の手順を行ってください。 

1 [ ワークグループのコンピュータを表示する]をクリックします。 

2 [Microsoft Windows Network] アイコンをクリックします。 

3 TeraS ね tion があるワークグループ(例: WORKGROUP) のアイコンをクリックします。 
※ワークグループの名称は TeraS ね tion の設定によって異なります。初期設定で 

は、設定を行うパソコンが所属しているワークグループ名称です。 

4 [TeraS ね tion] アイコンをダブルクリックし、手順4从降に従ってください。 


4 



① TeraStation 内の共有フォルダのアイコンをち 
クリックします。 


③[ネットワークドライブの割り当て]をクリツ 
クします。 


5 



①ドライブ名を選択します。 

③[ログオン時に再接続する ] のチェックボック 
スをクリックし、チェックマークを入れます。 

⑤[完了]をクリックします。 


6 [マイコンピュータ]の中に、 TeraS ね tion のネットワークドライブのアイコンが 
追加されています。他のハードディスクと同様の操作でネットワークドライブを 


使用できます。 


ネットワークドライブ 



reraStation(xxxxxxxx)' (D 
share (L：) 
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msm パソコン起動時に、 TeraStation がネット 
ワークに接続されていなかったり、電源が 
OFF のが態になっているときは、「ネット 
ワークパスが見つかりません。この接続は 
復元されませんでした」と表示されます。 



































Windows 2000 


1 デスかッフ H ® の[マィネッのづ]ァィコンをダブルク J ックしが。 

2 [ネットヮづ全体]ァィ心をダブルクリックし巧。 

3 [ネットヮの^を表示すなともできます。]をグ>ソクしが。 

4 [Microsoft Windows Network ] アイ: HV をタブ V レクリックします。 


5 TeraStation が碗ヮ—クグル—プのァィ=!>をダブルクリックします。 

raa ワークグループを称は TeraStation 設定によって異なります。初期設定では、設 
定を行うパソコンが所属しているワークグループ名称です。 

6 [ TS - TGLxxxl アイコンをダブルク U ツクします。 

下線部は TeraStation の MAC アドレス末尾3巧です。お使いの製品によって異なります。 


8 


9 


を 

画 

顯 

邸均） 

エウスプ□ーラな日 
おを粒. 


わライ:/で f ま巧する邮 




① TeraStation 内の共有フォルダのアイコンをち 
クリックします。 

③[ネットワークドライブの割り当て]をクリッ 
クします。 


①ドライブ名を選択します。 

③[ログオン時に再接続]のチェックボックスを 
クリックし、チェックマークを入れます。 

⑤[完了]をクリックします。 


[マイコンピュータ]の中に、 TeraS ね tion のネットワークドライブのアイコンが 


追加されています。他のハードディスクと同様の操作でネツトワークドライブを 


使用できます。 



'Ts^tglxxx'ffl 
share tH：) 


fjosm パソコン起動時に、 TeraStation がネット 
ワークに接続されていなかったり、電源が 
OFF のが態になっているときは、「再接続す 
るときにエラーが発生しました。（中略）こ 
の接続は復元されませんでした。」と表示 
されます。 
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Windows Me /98 SE /98/95/ NT 4.0 


1 デスクトツプ画面の[マイネットワーク（ネットワークコンピュータ）]アイコン 
をダブルクリックします。 


2 [ネットヮ全体]アィ心をダブルク>ソクしが。 

Windows Me をお使いの場合は、 [ このフォルダの内容をすべて表示する ] をクリックし 
てください。 

3 TeraStation が碗ヮ—クグル—プのアィ=!>をダブルクリックします。 

[^3 ワークグループ名称は TeraStation 設定によって異なります。初期設定では、設 
定を行うパソコンが所属しているワークグループ名称です。 

4 [ TS - TGLxxxl アイコンをダブルク>ソクしが。 

下線部は TeraStation の MAC アドレス末尾3巧です。お使いの製品によって異なります。 


5 


a 巧く (の 
S 王クスプ□-ラが 
横まの… 


ネットワークドライブの割り当て(凹〉... 


ショートムットの化成を） 


ブ□パティ(西 


① TeraStation 内の共有フォルダのアイコンをち 
クリックします。 

③[ネットワークドライブの割り当て]をクリッ 
クします。 


※画面は Windows Me の例です。 


①ドライブ名を選択します。 

③ [0 K ] をクリックします。 

《 [ログオン 時に再接続 ] のチェックボックスを 
クリックし、チェックマークを入れます。 

7 [マイコンピュータ]の中に、 TeraS ね tion のネットワークドライブのアイコンが 
追加されています。他のハードディスクと同様の操作でネットワークドライブを 
使用できます。 
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面 bflfi 細胆阻 ■ 
( 1 が 


朽イブ屯)： 
バスを)： 


3)[ 


か〇ヴわ崎こち巧梯の 、 



'Ts^tglxxx'OD 
Share CH：) 


パソコン起動時に、 TeraStation がネット 
ワークに接続されていなかったり、電源が 
OFF のが態になっているときは、「接続中 
に次の エラーが 発生しました。常設の接続 
は利用できません。」と表示されます。 
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TeraStation の IP アドレスを変更したいと 


TeraStation と他のネットワーク製品の IP アドレスが競合している場合、 TeraStatin の IP アドレスを 
変更しないと使用できません。 

TeraStation の IP アドレスの変更には、付属の NAS Navigator をお使いください。 


1[スタート]~ [(すべての）プログラム]- [ BUFFALO ] - [BUFFALO NAS Navi ¬ 
gator ] — [BUFFALO NAS Navigator ] をクリックします。 

NAS Navigator が起動します。 





[ 設定 HIP アドレスを変更 ] をクリックします。 


《 TeraStation が2台从上接続されているときは、 
タブが複数表示されます。 IP アドレスを変更 
したい TeraStation を選択してください。 


《チェックを入れると IP アドレスを DHCP サー 
ノ くから再度自動的に割り当てられるようにし 
ます。ネットワーク内に DHCP サーバが無い 
ときは、この機能は使用できません。 


変更したい IP アドレス、サブネットマスク、 
デフオルトゲートウェイを入力します。 


《ブラウザからの TeraStation の設定画面で 
パスワードを設定したときに、同じパス 
つー ドをこちらへ入力しないと IP アドレ 
スは変更できません。 

[0 K ] をクリックします。 


乂上で IP アドレスの変更は完了です。 
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2 をが上 TeraStation を増設したいとき 


付属のユーティリティ CD で、 TeraNavigator を追加した TeraStation の台数と同じ回数実行して 
ください。 

ネットワーク内に DHCP サーバが存在しないときは、 TeraNavigator を実行しないと 
TeraStation の IP アドレスが全て192.168.11.150(出荷時設定）になっています。この 
ままでは TeraStation 同±で IP アドレスが競合してしまい使用できません。 TeraNavi - 
gator を TeraS ね tion の台数と同じ回数実行するか、 P 31 を参照して重複しないよう IP 
アドレスを変更してください。 


ハードディスクの使用モードを変更したいとき 


出荷時設定では、使用モードは RAIDS モードとなっています。 RAID 1 モード、スパニングモード、 
通常モードで使用したいときは次の手順でモードを変更してください。 


mm ハードディスクの使用モードを変更すると、ハードディスク内のデータは全て消去さ 
れます。変更するまえに大切なデータがを失うこことがないよう必ずバックアップを 
とってください。 

• RAIDS モード 

TeraStation に内蔵されている4台のハードディスクを1台のドライブとして使用したいときに設 
定してください。 RAID 5 では、万がーハードディスクが1台故障しても新しいハードディスクに交 
換してデータを復旧することができます G 台乂上故障したときは復旧できません)。また RAID 構 
築中は前面の液晶ディスプレイに 「RAID ARRAY X Resyncing 」 と表示され、ファイル転送速度が 
数時間低下します。あらかじめご了承ください。 

参 RAID 1 モード 

TeraStation に内蔵されている4台のハードディスクを2台のドライブとして使用したいときに設 
定してください。 RAID 1 では、万がーハードディスクが1台故障しても新しいハードディスクに 
交換してデータを復旧することができます （ RAID 1 を構築しているハードディスクが2台とも故障 
した場合はデータを復旧することはできません)。また RAID 構築中は前面の液晶ディスプレイに 
「RAID ARRAY X Resyncing 」 と表示され、ファイル転送速度が数時間低下します。あらかじめご了 
承ください。 

参スパニングモード 

TeraStation に内蔵されている4台のハードディスクを1台のドライブとして使用したいときに設 
定してください。 

mm スパニングモードでは、ハードディスクが 1 台でも故障するとデータを全て失います。 
復旧することはできません。 


•通常モード 

TeraStation に内蔵されている4台のハードディスクを4台のドライブとして使用したいときに 
設定してください。 

mm 通常モードでは、ハードディスクが故障するとそのハードディスク内のデータを全て 
失います。復旧することはできません。 

naa 本書では、「復旧」とは、 TeraStation 内のが態（データを含む）を故障が発生する前に戻 
すことを表しています。故障したハードディスクからデータを読み出すことではありません。 
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通常モードで巧用する 


1 P 41 賴眞で設定画を表示します。 

2 [ディスク管理 HR AID 設定]をグ>ソん巧。 


3 


r RAID 設定 



設定したいアレイをクリックします。 


4 [ RAID アレイの削除]をグ>ソクします。 

RAID 設定変更中は前面の液晶ディスプレイに 「RAID ARRAY X Creating 」 と表示 
されます。 


5 [通信の確認]晒が表示され巧。 

60秒綱〔廳强号娜〔表示され TI 、 織きを正確に入ん[設定]をグ>ソクしが。 


6 娜ま H® の指示にしたがって操作し巧。 


乂上で通常モードの設定が完了しました。 

続いて P 45 の手順を参照して共有フォルダを作成してください。 


誤操作によるトラブルを防ぐために （ 「通信の確認」画面） 

下記の処理を行うとき、誤 f 票作によるトラスレを防ぐために、通信の確認画面が表示されます。 

• RAID アレイの構成変更 （ 作成/削除） • TeraStation の初期化 

•共有フォルダの削除 • TeraStation の全ディスクの完全フォーマット 

60秒从内に確認番号欄に表示されている数字を正確に入力し、[設定]をクリックします。 


データの刖巧を巧う巧巧を実行しようとしています. 

正みの适信で巧ることを«受するため r« 夏#ち J にま示された#を 
を r 番ち入力 J に入力し、設ミポタンそ巧してください • 

*号が：:をレをい巧んず二をの甲雌を巧を巧巧が幸りでき车せみ?— 

ぉぉ 2371 

ち A 力 r ) — 


設定 J キャンレ」 

通信の確認画面 


確認番号欄にランダムに表示された番号を正確に入力し、 
[設定]をクリックします。 
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RAID 1 モードで巧巧する 


1 P 33 「通常モードで使用する」を参照して通常モードへの設定変更を完了させます。 
2 [ディスク管理 HR AID 設定]をか!、;々 L 巧。 


3 

4 


r RAID 設定 


をみ_ RAID モード^"巧ディスク 

I RAID ァレィ1 HWHeS - : r, ス》け,. 



:ィスク 1(WDC WD25 邮 BBJ)OGU 加） 


RAID アレイけ巧巧中 


::ィスク 3(WDCWD 2500 BBJOGUAO) 
:イスか! (WDC WD2500BBWGUA0) 


RAID アレイけ巧巧中 
RAID アレイ1で任用中 




設定したいアレイをクリックします。 


① [ RAID 1] をクリックします。 


③ RAID 1 で使用するハードディスク（ディス 
ク1とディスク2、もしくはディスク3と 
ディスク 4) をクリックします。 

⑤ [RAID アレイ設定]をクリックします。 


^^ RAID 構築中はファイル転送速度が数時間（例： TS -1.0 TGL / R 5 で約6時間）低下します。前 
面の液晶ディスプレイに 「RAIDARRAY X Resyncing 」 と表示されているときは電源 OFF 
にしないでくださし、。 OFF にすると再度はじめから設定処理を行います。 

5 [通信の確認]晒が表示され巧。 

60秒綱〔廳召番号娜〔表示され TI 、 織きを正確に入ん[設定]をグ>ソクしが。 


6 娜ま晒の指示にしたがって操作し巧。 


乂上で RAID 1 の設定が完了しました。 

続いて P 45 の手順を参照して共有フォルダを作成してください。 
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スパニングモードで巧用する 


1 P33 「通常卜巧使肺る」を参照して通常トドへの設定変更を完了させが。 
2 [ディスク管理 HR AID 設定]をグ>ソ光巧。 


r RA の設走 

る巧^ RAID モード，巧ディスク_を量 

I RAIQZi^。 - : P r スタスが.： P r スが.: P r ス別 1115. 

RAID アレイ2 記ちされてい王せん 


4 


r RAID 設走 



=イスク 1(WDC WD2500BB-OOGUA0) 


RAID アレイ1でな用や 


ごイスク 3(WDC WD 2500 BB>OOGUAO) 
=イスク 4{WDC WD 2500日 B々OGU 如） 


RAID アレイ1で巧巧中 
RAID アレイ1で巧巧や 


設定したいアレイをクリックします。 


① [ スパニング]をクリックします。 


③スパニングで使用するハードディスク （4 つ 
全て）をクリックします。 

⑤ [ RAID アレイ設定]をクリックします。 


nag RAID 設定変更中は前面の液晶ディスプレイに 「RAID ARRAY X Creating 」 と表示 
されます。 

5 [通信の確認]晒が表示され巧。 

60秒娜〔廳强号娜〔表示され Tl、 織字を正確に入ん[設定]をグ>ソクしが。 

6 娜ま 0® の指示にしたがって操作し巧。 


乂上でスパニングの設定が完了しました。 

続いて P 45 の手順を参照して共有フォルダを作成してくださし、。 
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RAIDS モードで使用する 

TeraStation は出荷時に RAIDS モー ドに設定されています。他の モー ドを変更した後に RAIDS モー 
ドに戻すときは、 次のように設定してください。 

1 P 33 「通常 W で使肺る」を参照して通常 W への設定変更を完了させが。 


2 [ディスク管理 HR AID 設定]をグ>ソん巧。 


r RAID 設定 




4 


r RA の設定 


RAID アレイる巧 RAID アレイ2 



r 巧ぶディスク 



ごィスク 1(WDCWD25 邮邮 々0GUA0) RAID アレイ1で巧巧中 232.3 GB 



r =ィスク 3(WDCWD 2500邮 ■OOGUAO) RAID アレイ1で巧巧や 232.3 GB 


!■ トィスク 4(yyDCWD 2500 BB^OOGUAOJ RAID アレイ1で任巧中 232.3 GB 



設定したいアレイをクリックします。 


① [RAID5] をクリックします。 


③ RAID5 で使用するハードディスク （4 つ全 
て）をクリックします。 

⑤ [RAID アレイ設定]をクリックします。 


mm RAID 構築中はファイル転送速度が数時間（例： TS-1.0TGL/R5 で約6時間）低下 
します。前面の液晶ディスプレイに 「RAID ARRAY X Resyncing 」 と表示されてい 
るときは、電源 OFF にしないでください。 OFF にすると再度はじめから設定処理 
を行います。 

5 [通信の確認] H ® が表示され巧。 

60秒綱〔廳强号娜〔表示され TI 、 識字を正確に入ん[設定]をグ>ソクしが。 


6 娜姻面の指示にしたがって操作し巧。 


i 乂上で RAIDS の設定が完了しました。 

続いて P45 の手順を参照して共有フォルダを作成してください。 
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TeraStation にハードディスクを増設したいとき 


TeraS ね tion には背面に USB コネクタ (USB2.0/1.1 シリーズ A) を2個装備しています。 USB コネク 
夕には弊社製ハードディスクを増設して、 TeraStation の共有フオルダを追加することができま 
す。 


mm 「TeraS ね tion の USB コネクタに関する制限」 [P8] を必ずお読みください。 

ハードディスクの接続 

図のように接続をしてください。フォーマツト済みのハードディスクであれば自動的に認識され 
ます。未フオーマットの場合、 P38 の手順でフォーマットしてください。 



ハードディスクを取り付けるとき/取り外す 
ときは、必ず TeraStation の電源を OFF にし 
てください。電源スイッチを2秒間押し続け 
ることで電源を OFF にできます。 


USB つ禾クタ 
(USB2.0/1.1 シリーズ A) 


辭社製 USB 接続外付けハードディスク 

※別途ご用意ください。 


I T5M TeraStation に接続して使用できる 
ハードディスクはの各 USB コネクタ 
に1台（合計2台）までです。 


<ネットワークコンピュータ 
田ぶネゥトワ-クを巧 
]P Ts-tgn42 


位 〇 


usbdiski 


正常に接続できると[ネットワークコンピュータ]に [usbdiski] 
が追加されています。 

《下線部はハードディスクの増設台数によって異なります (1 〜2)。 


増設には弊社製 USB 接続外付けハードディスク (DUB/DIU シリーズは非対応です）などをお 
使いください。 


- MacOS Xで自動生成されたファイル （.DS-Store など）がある場合は、ファイル名に FAT32/16 
形式では使用できない文字が含まれているためバックアップできません（エラーが発生し、バッ 
クアップが途中で停止することがあります)。 
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増設したハードディスクをフォーマツトする 

TeraStation に接続したハードディスクは、次の手順で フオーマツ トできます。 


1 P 41 賴眞で設定画を表示します。 

2 [ディスク管理 H フ户マ、分]をグ>ソクしが。 


r フォーマット 


フォーマット巧をディスク 


フォー7ットおま 



り FAT32 过卜 


①増設したハードディスクを選択します。 
③フォーマツト形式 （ 《 ） を選択します。 


フォーマットそ実行する巧に本 TeraStation び他の TeraStation のバックアッブデパイス 
として設をされていないことを g 夏して下さい。 

バックアッブデバイスとして設定されている巧合はフォー7ットそ実行しないで下さい • 
またフォーマットを実行すると、は巧されているデータも巧去されます • 

フォー7ットぞ実行する苗にパックアッブデータのち無をあず«夏して下さい， 


( 尉-マ々卜巧がィ又をを通が り 一*ぉ献I 


⑤[フ オーマツ ト 対象 ディスクを 選択] をク 
リックします。 


※フ ォーマツ ト形式について 

選択できるフォーマツト形式は次の 3 つです。 


フォーマツト形式 

利点 

欠点 

FAT 32 

ハードディスクをパソコン 
に接続しなおしてデータを 
確認したい場合におすすめ 
します。 

万が一 TeraStation が故障しても、 Win¬ 
dows パソコンに接続して使用する ことが 
でさます。 

• 読取専用（バックアップ時のみ書込可能)。 

• 1 ファイル 2GB が上のデータはコピー、 
バックアップできません。 

•「：」など Mac 0SX で使用する一部の 
文字が使用できません。 

EXT 3 

LinkStation に接続しなおし 
て使用することがある場合 
におすすめします。 

•読取/書込どちらもできます。 

-ジャーナリングファイルシステム対応。 

- LinkStation に接続しても使用可能。 

•フォーマットに時間がかかります（数分 
〜 10 分)。 

-フォーマット後に使用できる容量が XFS 
に比べて少ない。 

• 1 つのフォルダにファイルの数が多くな 
るほどアクセスが遅くなります。 

XFS 

TeraStation でしか増設した 
ハードディスクを使用しな 
い場合におすすめします。 

•読取/書込どちらもできます。 

-ジャーナリングファイルシステム対応。 

-フォーマット後に使用できる容量が 
EXT3 に比べて多い。 

• 1 つのフォルダにファイルの数が多く 
なってもアクセスが遅くならない。 

TeraStation 専用 (LinkStation で使用不可） 

NTFS 

TeraStation の設定画面では 
フォーマツトできません。 
読取専用です。 

Windows Vista/XP/ 2000 に接続して使用 
することがでさます。 

-読取専用（バックアップ時も書込不可） 
•TeraStation の仕様により、ファイル名 
フォルダ名に使用されている日本語口 
バイト文字）は全て文字化けします。 


-フォーマツ トすると ハー ドディスク内のデータが全て消去されます。 

-フオーマツトするとハードディスクのパーティションも削除されます。 


4酬の'辭良-漁-警告をよく読み、 [ フオーマット綱始]約>1ックしが。 
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5 [通信の確認]晒が表示され巧。 

60秒綱〔廳召番号娜〔表示され TI 、 織字を正權〔入ん[設定]をグ>ソクしが。 

0 鱗は酬の指示にしたがって操作し巧。 

fmm フォーマツトが終了するまで共有フォルダの設定やファイル共有サービスなどの 
機能は使用できません（フォーマツト完了後使用できます）。 

1 乂上でハードディスクのフォーマツトは完了です。 


増設したハードディスクにアクセス制限をする 

増設したハードディスクにもアクセス制限を設定することができます。 P 47 の手順でアクセス制限 
することができます。 

naa 共ちフォルダが見えなくても、フォーマット、ディスクチェック、バックアップを増設 
したハードディスクに実行することはできます。 
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増設に 3 をが上ハードディスクを使用する 

TeraStation に増設できるハードディスクは、各 USB ポートに1台（合計2台）までです。付け 
替えることで3台乂上のハードディスクを使用することができますが、その際は次の手順で一度 
USB ディスクの割り当てを解除する必要があります。 

1 TeraStation の電源を OFF にし、使なぶし、 USB ディスクを取り外 L ます。 

※電源スイッチを2柳部? L 続けなとで電源を OFF にでそが。 


2 P 41 賴眞で設定 0® を表示します。 


3 [ディスク管理 HU 涨ディス彌定]をグ>ソクします。 


r USB ディスク設定 

をお_当でディスク__容*_ 

. _. | ! リリ n け卿 . 町"; -使用しない USB ディスクをクリックします。 

USB ディスク2 割当てられていません 


5 [ USB ディスク潮当て觸を]をグ>ソクしが。 

0 TeraStation に使がたし、 USB ディスクを取リイホナます。 

自動的に USB ディスクとして割り当てられます。 

i 乂上で設定は完了です。 
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詳細設を （ 応用編) 


TeraStation の設定手順を説明しています。 

共有フォルダの作成、アクセス権限などを設定したいときに行ってください。 


設定面面のま巧方法 


設定画面を表示するときは、次の手順で行います。 

1[スタート]-[(すべての）プログラム]- [ BUFFALO ] - [BUFFALO NAS Navi ¬ 
gator ] — [BUFFALO NAS Navigator ] をクリックします。 

NAS Navigator が起動します。 



①[設定卜 [WEB 設定画面を表示]をクリックします。 


③ IP アドレスをメモしてください。 

《 TeraStation が2台乂上接続されているときは、 
タブが複数表示されます。 IP アドレスを変更 
したい TeraStation を選択してください。 


①ユーザを、パスワードを入力します。 
はじめて設定画面を表示するときは、パ 
スワードは TeraNavigator で設定したパス 
ワードにしてください。 

③ [0 K ] をクリックします。 


rWB はじめて設定画面を表示するときは、ユーザ名に admin 、 パスワードは初期設定 
で設定したパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

二度目从降の設定画面表示で、登録したユーザ名でログインするときは、任意の 
ユーザ名、設定画面で登録したパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 
ゲストとしてログインするときは、ユーザ名に guest 、 パスワード無しで [ OK ] 
をクリックします。 
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TeraStation の現在の状態 (TeraStation 名 、 IP 
アドレス、ハードディスクの使用率、時刻) 
を表示しています。 


4設定晒が表示され巧。 

• ブラウザには Microsoft Internet Explored が降をお使いください。 

-ブラウザのプロキシが有効に設定されていると、設定画面が正常に表示できませ 
ん。 P 74 を参照して無効にしてください。 

-セキュリティ設定によっては設定画面が正常に表示されないことがあります。 In ¬ 
ternet Explorer の メニュー、 [ツール]-[インターネットオプション]- [セキュリティ] 
のセキュリティレベルは [ イントラネット]に設定してください。 


™ r 山..一 I -クリックすると TeraStation かりヒーゾ音が鳴 

ります。 

naa 増設した windows 搭載パソコンで設定画面を表示するときは 

P 41 の手順2でメモをした IP アドレスをお使いのブラウザのアドレス欄に入力して < En - 
ter > キーを押してください。乂降は P 41 の手順3 乂降に従ってください。 


詳細設定の項目 


TeraStation の設定画面より、次の項目を設定できます。 

naa 各項目の内容については、設定画面 [ HELP ] をお読みください。 

参ゲストログイン時の設定項目 

ユーザ名 guest 、 パスワード無しでログイン 

TOP TeraS ね tion 名、 IP アドレス、現在の時刻、 HDD が態を確認できます。 


参ユーザログイン時の設定項目 

設定画面で登録したユーザ名、パスワードでログイン 


TOP 

TeraS ね tion 名、 IP アドレス、現在の時刻、 HDD 状態を確認できます。 


ューザ管理 

ユーザの追加や設定、ユーザごとのパスワードを設定することができます。 
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•管理者ログイン時の設定項目 

ユーザ名 admin 、 管理者用パスワードで□グイン 


TOP 

TeraStation 名、 IP アドレス、現在の時刻、 HDD が態を確認できます。 

基本 

TeraStation 名称/説明、時刻、年月日、 NTP 、 表示言語を設定できます。 

ネットワーク 

IP アドレス、イーサネットフレームサイズ、ワークグルー プ， ドメイン、認証サー 
バを設定できます。 

ディスク管理 

RAID アレイ - USB ディスク設定、ディスクチェック、フォーマットができます。 

共有フォルダ管理 

共有フォルダの追加や設定、アクセス制限、共有サービス （ AppleTalk 機能 / FTP 
機能）を設定することができます。 

グループ管理 

グループの追加や設定、グループに参加するユーザを指定することができます。 

ユーザ管理 

ユーザの追加や設定、ユーザごとのパスワードを設定することができます。 

バックアップ 

バックアップタスクを設定することができます。 

メンテナンス 

メール通知設定、 UPS 連動機能設定、警告音設定、表示パネル設定、シャット 
ダウン、本体初期化スイッチ設定をすることができます。 

システムが態 

システム情報、 USB 情報、 RAID アレイ情報、ディスク情報、 USB ディスク情報、、 
ネットワーク情報、ユーザアクセスが態、システムログを確認することができ 
ます。 


設定画面での入力文字数には、从下の制限があります。 

TeraS ね tion の名称 （ 《 3) 半角英数12文き、-(ハイフン）、 _( アンダーバ ー） 

TeraStation の説明 半角英数50文字（全角25文字)、-(ノ\イフン)、 _( アンダーバ ー )、半角スぺース 

ワークグループ名（※り 半角英数15文字（全角7文字)、-(ハイフン)、 _( アンダーバー)、 .（ ドット） 
ドメイン名（※り 半角英数15文字（全角7文字)、-(ハイフン)、 _( アンダーバ ー )、 .（ ドット） 

ドメインコント ローラ 名（※リ半角英数12文字、-(ハイフン）、 _( アンダーバ ー） 

共有フォルダ名（※り 半角英数12文字（全角6文字)、-(ハイフン)、 _( アンダーバー） 

共有フォルダの説明（※り半角英数50文字（全角25文字)、-(ハイフン)、 _( アンダーバ ー )、半角スぺース 
グループ名（《 2) 半角英数12文字、-(ハイフン)、 _( アンダーバー)、 .（ ドット） 

グループの説明（※リ 半角英数50文字给角25 义字)、-い \イフン)、 _( アンダーバ ー )、半角スぺース 

ユーザ名 （ 《 3) 半角英数20文字、-(ハイフン)、 _( アンダーバー)、.（ドット） 

ユーザの説明 （ 《1 ) 半角英数50文字给角25文字)、-(ノ\イフン)、 _( アンダーバ ー )、半角スぺース 

ユーザ（管埋者含む）パスワード（《2)(※中半角英数20文字、-(ハイフン)、 _( アンダーバ ー） 

《1先頭文字に数字や記号を使用することはできません。 

《2先頭文字に記号 （ アンダーバー除く）を使用することはできません。 

《3先頭文字に記号を使用することはできません。 

《4 TeraS ね tion に登録するユーザのユーザパスワードは 、 Windows 98 SE /98/95 をお使いの方は半角英数巧文き 
上にしなし、でくださし、。 MacOS をお使いのちは半角英数9文きが上にしなし、でくださし、。 TeraStation の共 
有フォルダにアクセスできなくなります。 
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設定の手順例 


設定の手順の例を説明します。 

TeraStation のを巧; （ ホストを） • 時剔の設巧 


1 P 41 賴眞で設定画を表示します。 
2 [基本]をグ>ソクしが。 



TeraStation 名称、時刻を入力します。 

naa [設定中の pc から現在の時刻を取得] 
をクリックすると、入力欄にパソコ 
ンの時刻が入力されます。 


’ NTP 設定 



《 NTP サーバを指定すれ胀自動的に時刻 
を修正することもできます。 


r 言語設定 

ま击言ま I日本語 J 

Windows クライアント言ま |日本語 SJ 区わド932)' 


各項目の内容については、設定画面 [HELP] 
をお読みください。 


QizD- 


[設定]をクリックします。 


1 乂上で TeraStation の名称、時刻の設定は完了です。 
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共ちフォルダの巧ぶ 


1 P 41 賴眞で設定画を表示します。 

2 [共积ォルダ管理 H 共积ォルタ'設定]をグ>ソクしが。 

3 [共积オルダの追加]をグ>ソクしが。 


4 


f 共有フォルダの追加 . 


其をフォルダを 
巧ちフォルダの或巧 
ディスク巧巧 


な巧を 

共ちフォルダ届せ 
ゴ S 括巧を 


17 Windows 17 Mdcintosh 厂 FTP 
广寅巧ち巧まを巧を 


バックアッブ公巧巧バスワー 


共有フォルダを、公開先などを設定します。 

各項目の内容については、設定画面 [HEL 門 
をお読みください。 


r アクセスホ J 限 

アクセス巧巧巧を 广巧用する <5■使用しない 


まのをを巧を_まの巧巧_辛グルーブユーザ 


グルーブ 

3 


与 

hdusers 

ユーザ 

3 



_ 



乂上で新しい共有フォルダの作成は完了です。 


[設定]をクリックします。 


共ちフォルダのデータを誤って消去しないために （ ゴミ箱機能の使用) 

上記設定画面で共有フォルダごとにゴミ箱機能の設定ができます (AppleTalk 接続および FTP 
接続時は使用できません)。 0S のゴミ箱と同じように、共有フォルダ内の削除されたデータ 
は一時的にゴミ箱 [ trashbox ] フォルダに移動されます。削除したデータを元に戻したいとき 
は、 [ trashbox ] フォルダを開いてファイルを移動させてください。 


共有フォルダを読み取り専用にしたいときは 

共有フォルダ設定画面で共有フォルダの属性 [ 読取専用 ] を選択し[設定]をクリックすると、 
共有フォルダは読み取り専用になります。 

※初期設定は [ 書込許可]に設定されています。 

※読み取り専用属性に設定した共有フォルダは、アクセス制限で書き込み可能になっている 
ユーザ、グループでもデータを書き込むことはできません （ 読み取り専用となります)。 
※読み取り専用属性に設定した共有フォルダや、 FAT/NTFS 形式の USB ハードディスクは、 
共有フォルダの説明に 「( Readonly )」 が追加されます。 
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ユーザの追加 


1 P 41 賴眞で設定画を表示します。 

2 [ュ-ザ管理]をグ>ソクしが。 

3 [ュ-ザの追加]をグ>ソクします。 

4 r ユーザの追加 _ 

バスヮ-ド [ 

g 贾巧バスワート- 「 

、 ユーザの或巧 I ^ 

…—いち0 わ■'ホル I -- 


①ユーザ名、パスワード、ユーザの説明を入力 
します。 

③[設定]をクリックします。 


i 乂上でユーザの追加は完了です。 


Windows の□グイン時のユーザんパスワードと同じユーザを、パスワードに 
してください。異なる場合、アクセス制限を設定した共有フォルダにアクセスで 
きません。 

また、 Windows Vista/XP/ 2000では、ネットワーク□グインをが異なつていた 
場合、ユーザ名とパスワードを入力する画面が表示されますが、入力しても共有 
フォルダにアクセスはできません。必ずこちらで設定したユーザ名、パスワード 
で Windows のネットワークにログインしてください。 

ダループの追加 


1 P 41 賴頃で設定晒を表示します。 

2 [グ J パ管理]がリックします。 

3 [ク Vb - プの追加]をグ>ソクしが。 


r グループの追加 



r グルーブに参加する ユーザ 

厂、ユーザを ユーザの1»巧 



i 乂上でグループの追加は完了です。 
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①グループ名、グループの説明を入力します。 

③グループに参加するユーザを選択します。 
⑤[設定]をクリックします。 

















































アクセス制限の設定 

TeraStation は、共有フォルダごとにアクセスできるユーザやグループを設定できます。大切な 
データを公開したくないときなどに設定ください。 


Windows Vista をお使いの場合、アクセス制限を設定するには 、 Windows Vista のセキュ 
リティを変更する必要があります。 [ P 60] 

1 P41 賴頃で設定画を表示します。 

L [共有フォルダ管理 H 共有フォルタ'設定]をグ>ソクします。 


r 共ちフォルダ設定 


-(sluiiej— 


ディスク巧巧 
BAIP 7 レイ1 


巧ちフォルダの或巧 


アクセス制限を設定したい共有フオルダをク 
リックします。 


4 


， アクセス制限 


7クセス* II 限柱を 


〔(?吸用ず寧 


ヴルーブ 


互 

与 


ユーザ 

互 

与 





i 乂上でアクセス制限の設定は完了です。 


①[使用する]をクリックします。 

③グループを選択し、[叫をクリックして読取専用 
または読取/書込可能にグノレ-プを移動します。 

ユーザを選択し、 [d をクリックして読取専用ま 
たは読取/書込可能にユーザを移動します。 

⑤[設定]をクリックします。 


naa - Microsoft ネットワークドメインでログオンしたときは、ドメインに登録されたユーザ名 
でアクセス制限を設定することができます。ただし、「読取専用」に設定することはでき 
ません。 


• 特定のユーザに読取専用と書込可能が重複した場合は、読取専用となります。 
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TeraStation のハードディスクをチ i ックする 


.TeraStation および USB コネクタに増設したハードディスク内のデータをチェックし 
ます。異常があったときには自動的に修復します。チェックには数十分間〜数十時間か 
かります。 

• チェック中は TeraStation の共有フオルダを利用できません。 

. チェック中は TeraS ね tion の電源スイッチを絶対に OFF にしないでください。 

1 P 41 賴眞で設定画を表示します。 


2 [ディスク管理 H ディスクチェック]をグ>ソん巧。 


r 了イスクチエッツ 
チ: T ック巧をディスク 



r 警告 


ディスクチェックを実巧する巧に本 TeraStation が化の TeraStation のバックアッブデバ 
イスとして設をされていないことを«受して下さい。 

バックアッブデパイスとして設ミされている#合はディスクチェックそま巧しないで下さい • 


( チェクウ巧をディスウを进巧 J ) キャンたル I 


①チェックを行うハードディスクとチェック 
内容を選択します。 


③[チェック対象ディスクを選択]をクリック 
します。 


naa Mac os から接続中に、停電など正常な手段で接続が解除できなかった場合、 
Mac 0S が作成するデータベース等が破損し接続できなくなることがあります。 
このようなときは、 [Mac0S の固有情報を削除]を選択しディスクチェックを実 
巧してください。 


4 画励〔表示された警告•漁をよく読み、[チェック却斤取台]をグ>ソクしが。講ま®®の 
指示成たがって操作し巧。 


チェック中は、 TeraStation 前面の液晶ディスプレイに 「 Checking 」 と表示されま 
す （ USB コネクタに増設したハードディスクを除く）。チェックが終わるまで Te 卜 
aStation の共有フォルダはアクセスできません。 


乂上でハードディスクのチェックは完了です。 
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TeraStation のハードディスクをフオーマツトする 


mm -TeraS ね tion および USB コネクタに増設したハードディスクのデータ、共有フオルダに関 
する設定が全て消去されます。誤って実行しないようごま意くださし、。フオーマットには 
数分かかります。 

• フオーマット中は TeraStation の共有フオルダを利用できません。 

-フオー マット中は TeraS ね tion の電源スイッチを絶対に OFF にしないでください。 

1 P 41 の手順で設定画面を表示し巧。 


2 [ディスク管理 H フォーマット]をグ>ソクしが。 


r フォーマット 

夕.-.7が*デタ。 〇 のァレィ -①フォーマットするディスクを選択します。 

夕可啤 。知〜ぃづ -③フォーマツト形式を選択します。 

r 警告 

フォーマットそま行する苗に本 TeiaStatioii げ他の TeiaStMion のバックアッブデバイス 
として設定されていないことを確夏して下さい。 

パックアッブデバイスとして設をされている巧さはフォーマットを実行しないで下さい* 

またフォー7ットそ実巧すると、巧巧されているデータもおまされます。 

フォー7ットぞ実行する巧こバックアッブデータのち無を•必ず*贾して下さい。 


C フ*-ホ巧がみ度喔 - ⑤[ノォーマット対象 7" ィ乂クを是:!■尺]を 

クリックします。 

4 画面に表示された警告•ま意をよく読み、[フォーマツトを開始]をクリックします。 


5 [通信の蠕引画面が表示され巧。 

60秒脯〔確認番号娜〔表示され TI 、 沸字を正確に A * し、[設定]をグ>ソクしが。 


6娜ま晒觸示にし献って操作します。 
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フォーマット中は、 TeraStation 前面の液晶ディスプレイに 「 Forma け ing 」 と表 
示されます。フォーマットが終わるまで TeraStation の共有フォルダはアクセ 
スできません。 

USB コネクタに増設したハードディスクをフォーマットした場合、パーティションを作成 
しなおします。 

naa フォーマットの所要時間はハードディスクの容量によって異なります （ 数秒〜数十秒)。 
1乂上でハードディスクのフォーマツトは完了です。 


mm ハードディスク内のデータが完全に削除されていないために起こるデータの漏'鹿が/こ、 
配な場合は、[メンテナンス]-[初期化]-[全ディスクの完全フォーマツトを実行]をクリツ 
クしてください。完全フオーマツトについては P 65 をご参照ください。 
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メール通知機能を使用する 

TeraStation の設定を変更したときや異常が発生したとき、指定のメールアドレスにメッセージを 
送信するよう設定することができます。 

PCTa メール送信される内容は次のとおりです。 

-指定した時刻にハードディスクの状態を送信-バックアップ完了のお知らせ 
. RAID 構成変更時のお知らせ . RAID (ディスクエラー）発生時の連絡 

. フアンの異常発生時の連絡 •ハードディスクリードエラー 

•ハードディスク交換警告 

1 P41 賴頃で設定 0® を表示します。 


2 [ メン州ンス H メール通ミ職定 ] が > ソクしが。 


r メール 通が設定 


を信ホメールアドレス1 
送信をソールアドレス2 
を信ホメールアドレス3 
ち信モイールアドレス4 
を信モイールアドレス5 


HDD 巧 g ぞ信時巧 


rr 


口 HDD 找巧ち期《告 
P ディスクに A 巧び発をした時 
ロファンに A 帝び堯ちした巧 


( 「0 


い 3E j)— 


④ 


⑤ 

⑥ 


①[使用する]をクリックします。 

③ SMTP サーバアドレスを入力します。 

⑤通知メールの件をを入力します。[デフォルトに戻す]をクリックすると件名は 「TeraStation 
Status ReportJ となります。 

mm 半角英数字にしてください。それが外では文字化けすることがあります。 

④ 送信先メールアドレスを入力します。最大5つのアドレスまで送信できます。 

因民^ 誤ったメールアドレスを入力しないようごま意ください。 

⑤ 送信する時刻を設定します。 

⑥ 送信条件設定を選択します。 

HDD 状態定期報告 . ハードディスク状態を定期的に送信します。 

ディスクに異常が発生した時 ......... ディスクに異常が発生したときに送信します。 

フアンに異常が発生した時 . フアンに異常が発生したときに送信します。 

バックアツプが完了した時 . バックアツプが完了したときに送信します。 

③[設定]をクリックします。 


が上でメール通知機能の設定は完了です。 
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UPS( 無停電電源装置）と併用する 

別途 UPS を用意することで、停電時に TeraS ね tion を自動でシャツトダウンしデータを保護できます。 
UPS と併用するときは、必ず J - 乂下の設定をおこなってください。 

1 UPS の電源ヶ-ブルをコンセ〔接続し巧。 

2 UPS と TeraStation を AC ヶーブルで接続します。 

3 UPS を TeraStation 背面の UPS コネクタまたは USB コネクタ (P6) に接続します。 

4 UPS 一 TeraStation の順に電源を ON にします。 

5 P41 賴眞で設定画を表示します。 

0 [メンンス HUPS 翻機能設定]をグ >1 ックしが。 

-① UPS 連動機能[使用する]を選択します。 

—③各設定項目を設定します。各項目の内容に 
ついては、設定画面 [ HEL 門をお読みくだ 
さい。 

—⑤[設定]をクリックします。 


： UPS 連動な能設定 


巧用すな^ 


UPS 巧毎ホ巧 

i お具巧時の TeraStiitioi^/* ツト- 
ダウンま许 

1 UPS き巧ポ-卜巧掃/ APC 製こ！ 

f モ巧夏巧び二!巧巧おい t 巧合、シ♦ット 
ウン 

ぐ UPS か 6"Batte ぴ Low •巧な化した巧合、シト 
トダ〇ン 

TeraS な tioii シャツトダウン巧の 

UPS めれ 

('悍ムする C 惊止しない 




上で UPS の設定は完了です。 


停電など電源異常発生により TeraStation が自動シャットダウンした後に TeraStation 
の電源を ON にするときは、必ず電源異常が復旧したことを確認してから行ってくださ 
し、。復旧せずに UPS のバッテリで動作しているが態のまま TeraS ね tion の電源を ON に 
すると、指定時間経過しても自動シャットダウンしません。 
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警告音を設定する 

TeraStation に異常があった際に警告音を鳴らすこともできます。 


1 P41 賴眞で設定画を表示します。 

2 [ メン州ンス H 警館設定 ] をグ > ソクしが。 


3 


r 警告を設定 

P £巧か控巧した時 


P ディスクにち巧び発生;した時 

音ま音ま样設ミ 

P ファンに及巧が免をした時 



し1些_1> 


①警告音を鳴らす事項を温度超過、ディスク 
異常、ファン異常、 UPS 停電検知から選択 
します。 

③[設定]をクリックします。 


i 乂上で警告音の設定は完了です。 


表示パネルを設まする 

TeraStation に前面の液晶ディスプレイ、ランプの表示について設定します。 

1 P 41 賴眞で設定画を表示します。 

I [メンた^ンス H 表示パネル設定]をクリックし巧。 

^ r 表示バネル設定 _ 

:—① LCD 表示項目、 LCD バックライト、 LED 輝 
度を設定します。 

各項目の内容については、設定画面 [ HELP ] 
をお読みください。 


③[設定]をクリックします。 

心乂上で表示パネルの設定は完了です。 


LCD ま示巧目記を 

LCD ま示自め切替 
LCD バックライト記ち 
LEDff 度設を 


P モストを IP アドレス 
口 HDD ほ用 a 


C^>- 
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TeraStation の管巧者パスワードを変更する 


1 P 41 賴眞で設定画を表示します。 
2 [ューザ管理]をグ>ソクしが。 


r ユーザ 設定 

_厂^ユーザを_ユーザの m 明_ 

r ( admiiT) il l ooooMnt f.. o.l».imote.i..3 the qyotom 

I quest Biiilt-in account for guest access to the system 


ユー サの巧な！ I ユー サの M な I 


[ admin ] をクリックします。 


4 


r ユーザの箱集 


ユーザ里 


バスヮード 


«夏田バスワード 
ユーザの Ift 巧 


admin 



り設ミ]い*;‘垃I, I - 

心乂上で管理者パスワードの設定は完了です。 


①パスワード、確認用パスワードを入力します。 
③[設定]をクリックします。 
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パックアップ 


パソコンのデータをバックアツプする XWindowsVista/XP/ 2000 /IVIe/98SE/98) 


パソコンのデータを TeraStation にバックアップするときは、付属の「簡単バックアップ」を使 
います。簡単バックアップは、付属のユーティリティ CD ( TeraNavigator ) からインストールする 
ことができます。 

使いかたについてはインストール後に、[(すべての）プログラム]- [ BUFFALO ]- [簡単バックアッ 
プ; K 簡単ノくックアップマニュアル]をご参照ください。 


TeraStation のデータをバックアップする 

TeraStation の設定画面で、 TeraStation の共有フォルダ単位でバックアップを行うことができま 
す。バックアップ先には、次の3つのいずれかを選ぶことができます。 

•他の TeraStation ( P 55、 56、57の手順にしたがって設定してください） 

•同じ TeraStation の別フォルダ （ P 55、 57の手順にしたがって設定してください） 

- TeraStation に接続した USB ハードディスク ( P 57 の手順にしたがって設定してください） 

•バックアップ先を設まする 

バックアツプを行う前に、バックアツプ先のフオルダを設定するぶ、要があります。 


1 P 41 賴眞で設定画を表示します。 

2 [共积オルダ管理 H 共积オルタ'設定]をグ>ソクしが。 


イ r 共ちフォルダ設定 _ 

_厂ちちフォルダを_ディスク巧« __巧ちフォルダの或巧 

些) . が町バ1 . ——ハックアップ先にしたい共有フオルタをク 

厂 test RAID ァレィ 1 TeraStation folder I J ツクします。 


4 


， 共をフォルダの編集 


巧ちフォルダを 
巧ちフォルダの設巧 


た巧先 

舆ちフォルダ届巧 
ゴミ括巧を 


广良柏き巧口き与巧ち 
(?巧用する <"巧用しなぃ 


>クアッブ公巧巧バスワード 


r アクセス制限 



をグルーブユーザ 


ヴルーブ 

与 

与 


ユーザ 

与 


J 思； 

C \ RS 0キャンセル I 


①[バックアップ]をクリックしチェックマー 
クを表示させます。 


《ネットワーク経由で他の TeraStation からの 
バックアップ先にするときは、パスワードを 
設定することもできます。パスワードを設定 
したくないときは何も入力しないでください。 


③[設定]をクリックします。 
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参化の TeraStation をバツクアツプ先にするときの設を 


バックアップ公開用 （ 検索用 ） パスワードを設定している場合 

バックアップ先の共有フォルダにパスワードを設定している場合、パスワードを入力しないと 
バックアップ先として選択することはできません。バックアップを行う前に次の手順でノくスード 
を入力してください。 

1[バックアップ H バックアップ設定]約>ソクしが。 

※ネッドフー^上の TeraStation を検索するため、画面の表/テ4なま10秒程度必要です。 


バックアップ先 TeraStation 共有フオルダに 
設定したバックアップ公開用パスワードを入 
力します。 



検索時に見つかるバツクアツプ先フオルダは、 
パスワードが未設定のフオルダと、認証パス 
ワードが一致したフォルダです。 


ルータを越えた TeraStation や VPN で接続されたネットワークの TeraStation に 
バックアップしたい場合 

ルータを越えた TeraStation や VPN で接続されたネットワークの TeraStation にバックアップす 
るときは、バックアップを行う前に次の手順で TeraStation の IP アドレスを入力してください。 

1[バックァップ H 検^5^71^、レス]をグ>ソ光が。 

※ネッドフーク上の TeraStation を検索するため、画面の表示には10秒程度必要です。 



バックアップ先の TeraStation の IP アドレスを 
入力し、[検索対象の追加]をクリックします。 


I 〜 a [バックアップ]- [ TeraStation — 覧]では、ネットワークにある TeraStation の一覧が表 
示されます。 


从下の条件の方は上記の設定は必要ありません。 P 57 の手順でバックアップを行ってくださし、。 
• バックアップ先に他の TeraStation を使用しない 

. バックアップ先の TeraStation に検索バックアップ公開用パスワードを設定していない 
. バックアップ先にルータを越えた TeraStation や VPN で接続されたネットワークの Ter - 
aStation を使用しない 


• TeraStation のデータを他の TeraStation にノくックアップするときは、2つの TeraStation のイー 
サネットフレームサイズを同じイ直に設定してください。 【 P 63】 イーサネットフレームサイズが 
異なる場合、正常にバックアップできなし、ことがあります。 
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•バックアップを設をする 


1[/くックアップ H / くックアップ 設定] をグ>ソクしが。 

naa ネットワーク上の TeraS ね tion を検索するため、画面の表示には10秒程度必要です。 


2 


r バックアップ設定 

タスク*ち_スケジュール 


t タスク1 > 



だ巧 


査巧されていません 



を巧されていません 



設定するタスクをクリックします。 

naa バックアップの設定は最大8個まで 
設定できます。ここでは個々の設定を 
タスクと案内しています。 



バックアップ元とバックアップ先フオルダを 
選択し、[バックアップ対象の追加]をクリッ 
クします。 


mm •バックアップ元フォルダには第二階層のフォルダまで登録できます。ただし、 
共有フォルダ名を含め、80文字が上のフォルダは選択できません。 
•バックアップ先デバイスあらかじめ P 55 の手順でノくックアップ先として設定 
していないと選択することはできません。 

. TeraStation の USB コネクタに接続したハードディスクが FAT 32/16 お式で 
フォー マットされている場合、次の制限があります。 P % の手順で XFS お式ま 
たは EXT 3 お式で フォー マットすることをおすすめします。 

共有フォルダとして割り当ててデータを書き込むことはできません。 
TeraStation のバックアップ先としてお使いください。 

1ファイル 2 GB 从上のデータはノ くックアップできません （ エラーが発生し、バッ 
クアップが途中で停止することがあります）。 

MacOSX で自動作成されたファイル （. DS . Store など）がある場合は、ファイ 
ル名に FAT 16/32 お式では使用できない文字が含まれているためバックアップ 
できません（エラーが発生し、バックアップが途中で停止することがあります)。 


r バックアップタスクお集 



バックアップ設定項目（実行日、実行時刻など） 
を選択し、[設定]をクリックします。各項 
目の内容、バックアップ先のフォルダの名前、 
場所については、設定画面 [ HELP ] をお読みく 
ださい。 


TS-TGL シリーズユーザーズマニュアル I 57 











































FTP サーバ機能を使うとき 


TeraStation を FTP サーバとして使用したいときは、次の手順で行います。 

naa ftp サーバ機能は、既に ftp クライアントソフトウェアを持っていて、 ftp サーバを利 
用したことがある方を対象にしています。通常は FTP サーバ機能を使用する必要はあり 
ません。 

1 P41 賴頃で設定 0® を表示します。 


2 [ 共积オルダ管理 H 共有サイス設定 ] をグ > ソクしが。 


r 共をサービス設定 



_FTPg 追…-…….… (f ほ用す。广.ほ_巧しな.い_ 


C Bg 1> 


①[使用する]をクリックします。 
③[設定]をクリックします。 


4 

5 


[ オルタ ' 管理 H オルタ ' 設定 ] をグ >1 ックしが。 


r 共有フォルダ設定 


厂共をフォルダを ディスク巧 S 其をフォルダの1¢明 



公開する共有フォルダをクリックします。 


6 


r 共有フォルダのお集 



r アクセス制限 

アクセス拍拓巧お 广巧巧する P 巧巧しむい 


夏取まを巧を 


ヴルーづ 


ユーザ 


3 

司 


基のま巧 





① [ FTP ] をクリックします。 

③読取専用にするかどうか選択します。 


⑤[設定]をクリックします。 


乂上で FTP サーバ機能の設定は完了です。 
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FTP クライアントソフトウェアで TeraS ね tion にアクセスするには 

別途 FTP クライアントソフトウェアを用意し、乂下の項目を設定してください. 
. ホスト名 TeraStation の IP アドレス ( P 41) 

• ユーザ 名 TeraStation に登録している ユーザ 名 ( P 46) 

. パスワード TeraStation に登録しているパスワード ( P 46) 

•ポート 21 


例 ftp ://192.168.11.150/ 

《 FTP クライアントソフトウェアの使い方についてはソフトウェアのヘルプを参照 
ください。 

《 TeraStation の設定で共有フォルダ、 USB ハードディスクが読取専用になってい 
た場合、 FTP でも書き込むことはできません。 

《 TeraStation の共有フォルダ、 USB ハードディスクにアクセス制限が設定されて 
いる場合、設定に従いアクセスが制限されます （ アクセス権がないユーザからは 
表示されません)。 

《ドメインネットワークに参加している場合、ドメインユーザアカウントを使用して Te 卜 
aS ね tion に FTP 接続することはできません。 

※インターネットに FTP サーバを公開したいときは、ルータに付属のマニュアルを 
よく読みファイアウォールおよびセキュリティ設定を必ずしてください。 

《 FTP で接続したとき共有フォルダは乂下のように見えます。 

スパニング - RAIDS - RAID 1 構成時 通常モード構成時 

Aparrayl—share Ar diski —share 


-usbdiski 

- usbdisk 2 

-info 


- dis に一共有フォルダ 
- disk 3 —共有フォルダ 
- disk 4 —共有フオルダ 


RAID 1 (アレイ2個）構成時 
/y arrayl — share 
- array 2 —共有フォルダ 


-usbdiski 

- usbdisl <2 

-info 


-usbdiski 

- usbdisk 2 

Hnfo 


RAID アレイ 1 は array]、RAID アレイ 2 は array2、 
TeraStation 内蔵 ハード ディスクは diski 〜 4、USB ハー 
ドディスクは usbdiski 〜2 と表示されます。 

usbdiski 〜 2 は、 USB ハードディスクを接続してい 
ないときや、アクセス制限を設定しているときは表 
示されません。 


匡る （ ユーザる ANONYMOU 到で TeraS ね tion にアクセスするには 

TeraStation 設定画面共有フォルダ管理で共有サービス設定 [ FTP 機能使用する]、 
共有フォルダ公開先 [ FTP ]、 アクセス制限機能[使用しない]が選択されていれば、 
匿名 （ ユーザ名 ANONYMOUS ) でもアクセスできます。 

別途 FTP クライアントソフトウェアを用意し、乂下の項目を設定してください. 

. ホスト名 TeraStation の IP アドレス ( P 41) 

• ユーザ名 anonymous 
-パスワードお客様の電子メールアドレス 
•ポート 21 

例 ftp :// 192.168 .11.150/ 

《 FTP クライアントソフトウェアの使い方についてはソフトウェアのヘルプを参照くださし、。 
※インターネットに FTP サーバを公開したいときは、ルータに付属のマニュアル 
をよく読みファイアウオールおよびセキュリティ設定を必ずしてください。 
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アクセス制限をかけるには 


TeraStation を使用するユーザを制限する方法には、次の3つがあります。 

• 口ーカル登録ユーザに関してアクセス制限 ( P 47 の手順にしたがって設定してください） 

• NT ドメインログオン機能を巧用してユーザーリストを取得してアクセスが限 

( P 60 の手順にしたがって設定してください） NT ドメイン環境をお使いの場合の手順です。 

•認証サーバ連携機能を巧用してアクセス制限 （ P 61 の手順にしたがって設定してください） 
Windows 2000 Server/Server 2003の Native で Active Directory をお使いの場合の手順です。 


Windows Vista をお使いの方へ 

アクセス制限を設定するときは、 Windows Vis ねのセキュリティを変更する必要があります。 

[スタートト [BUFFAL0]-[ ファイル共有セキュリティレベル変更ツール]- [ ファイル共有セキュリ 
ティレベル変更ツール]で「ファイル共有のセキュリティレベルを変更する」を選択すると変更 
することができます（元に戻すときは、「元に戻す」を選択します）。 

《「ファイル共有セキュリティレベル変更ツール」肤付属の CD で Windows Vista にのみインストールされます。 
※初期セットアップ中、「セキュリティレベルを変更します。よろしいですか？」と表示されます。[はい]をクリッ 
クしたときは、画面の指テ、にしたがってパソコンを再起動してください。 


ドイインログオン機能を使用するとき 

TeraStation をドメインでネットワークに参加させるときは、次の手順で行います。 

naa ここで説明する手順は、ネットワーク管理者を対象にしています。設定を行うには、 Microsoft ネッ 
トワークドメインについて、ある程度精通している必要があります。 


1 ドメインコントローラ上で TeraS ね tion のコンピュータアカウントを作成します。 

《 「Windows 2000 がおのコンピュづにのアカウントを許可」のチェックボックスがある場合肤チェッ 
クを入れてくださし、。 


2 TeraStation 設定 aST ' [ネ、分ヮ ー^ H ヮー^グループ設定]をグ>ソクしが。 


' ワークグルーブ•ドメイン設定 


ットワーク安な!ホを 
ークヴルーゴを 


ル-人なぉメィン! )— 


I 「09MR )— 


r 認証設定 


の[ドメイン]を選択します。 

③ドメインをを入力します。 

⑤ドメインコントローラをを入力します。 


巧 Windows トソインコントローラに置註を至巧する 


夏註ちま 


受註サーバを又は IP アドレ 


夏註テスト用其ちフォルダ 


④[設定]をクリックします。 
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• TeraS ね tion の名称 [ P 44] を変更すると、ドメインでネットワークに参加でき 
なくなります。その場合は、上記の手順を再度巧ってください。 

•セキュリティ設定によっては、ドメインで参加できない、参加できても認証で 
きないことがあります。このようなときは認証サーバ連携 【 P 61】 での管理を行 
ラことをおすすめします。 

naa -ドメインでネットワークに参加しているときは、ユーザ管理画面に [ ドメイン 
ユーザー覧]が追加表示されます。 

-取得したドメインユーザで共有フオルダのアクセス制限をすることができます。 

乂上で設定は完了です。 


認言正サー/巧き携で管埋するとを 


TeraStation にアクセスするユーザのアカウントとパスワードを認証サーバと連携して一括管理 
してアクセス許可をしたいときは、次の手順で行います。 


naa ここで説明する手順は、ネットワーク管理者を対象にしています。設定を行うには 、 Micorosoft 
ネットワークについて、ある程度精通している'必要があります。詳しくはネットワーク管理者に 
ご確認ください。 

サーバ認証の概念解説 


外部の SMB サーバに認班をま任すると、ユーザを録作業を自巧化できます 


誌証サー/く一 

SM がロトコルに 
巧たした GB 巧巧の 
バソコン 
WWhdo, 


! Apasswrd XXX ブクセス； 

! BpassfwrdYYY ブ化ス j 
I G:passwGrd ZZZ ブクたス： 

I DpassMord AAA :アクに 
I [password FFF ブクたス粉 
! l^:p3sswordE 圧:アクわス柜 Z 


の 

，ぉ 

セスが 

セスがん： 一 
セス柜X : 


<3^サ ー / <一から rw ユーザーか 
Password^^SJW' TeraStetbnl 巧。 
gSU ます. 

* 国サ — J 、•叫;:れていか f スワー円打 or ぶ atiori こ 
ぉちせ A ® で、が巧. 

@16口5ねぉ〇诚;認1サー/ に 

白お的刷合せます. 

*TertStation®g{£*«MI ブわ TI もな俯り巧 


TeraStation 



Apassword XXX :アクセス括 Z 
区 password YYY ァク忆スぉ 
Cpassword ZZZ :アク 1z ス権なし 
D：passnord AAA :アクわス裕X 
巨 password FFF :アクセスが 
Fpassword E 圧；X 


mmsi Jii ぶ僅! 


C D 

クライアント PG 



■こ/ぐノコンから 
TeraStation にアク t な 


1 P 41 賴眞で設定画を表示します。 

2 TeraStation 設定圓町 C [ ネ、分ヮづ H ヮづグループ設定]をグ>ソクしが。 
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r ワークグルーブ •ドメイン設定 


ネットワークを化ホま 


ワークヴルーブを 



WINS サーバアドレス 


广？づ夕みづ气 EiQ 
(P—MR 少 - 

(f09MR ) 


① [ ワークグループ]を選択します。 

naa ドメイン環境で使用する場合でも、 
[ワークグループ]を選択します。 

③ワークグループ名を入力します。 


naa Windows ドメインコントローラを外部 SMB 認証サーバとして指定する場合は、本 
製品のワークグループ名を Windows ドメインコントローラのドメイン名と一致さ 
せる必要があります。 


① [ 外部の SMB サーバに認証を委任する]を 
選択します。 

③ チェックボックスをクリックしてチェック 
マークを表示させます。 

⑤認証サーバ名、または IP アドレスを入力します。 
《 AppleTalk 接続や FTP 接続時は IP アドレス 
で指定してください。サーバ名では認証で 
きなことがあります。 

④ 認証テスト用の共有フォルダ名を入力します。 

⑤ [設定]をクリックします。 

5 TeraStation に認証テスト用共有フォルダが作成されています。 

指定した認証サーバに登録されたユーザが、認証用共有フォルダを開くと自動的 
に TeraStation のユーザとして登録されます （ 直接ユーザ登録することもできま 
す）。 


4 



け Wihilows ドメインコン r^u — フし江夕ま巧する 

置註ホを 

r 厂 ^ 

厂 


^ 「 J 

^互註ヴーパを及は IP アドし 

. 1 - ) -- 

r 艺註テスト巧巧ちコィルジ 

1 .) …… 


rWB .自動登録されたユーザは 「 hdusers 」 グループに所属します。グループを変更する 
ことはできません。 

•取得したユーザ名で共有フオルダのアクセス制限をすることができます。 

-登録されたユーザをは、 [ ユーザ管理]- [ 外部認証ユーザー覧]に一覧表示されてい 
ます。ユーザを選択し、[外部認証ユーザの削除]をクリックすると、自動登録され 
たユーザを削除することができます。 

• AppleTalk 誦や FTP 接続時は IP アドレスで指定してくださし、。サーノ く名では認証 
できなことがあります。 

•別セグメント（ルータ越えのネットワークなど）のサーバを指定する際は IP アドレ 
スを入力してください。 

• AppleTalk 誦、 FTP 誦では、認証サーバ連携でユーザ眉報を取得することはで 
きません。 

-設定を認証サーバ連携機能に変更すると、口ーカルで登録したユーザもすベて外部 
認証ユーザに変更されます。 


心乂上で認証サーバ連携の設定は完了です。 
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Jumbo Frame で転送すると 


転送の効率を向上させたいときは、 TeraStation 設定画面で[ネットワーク]- [ IP アドレス設定]の 
イーサネットフレームサイズ （1 回で転送できるデータの最大サイズ）を Jumbo Frame (4100 bytes / 
7418 bytes ) に変更してください。 

'Jumbo Frame (4100 bytes /7418 bytes ) を使用して 、 TeraStation にハブを接続する場合、 
Jumbo Frame 非対応のスイッチングハブは使用しないでください。使用するとデータ 
の転送ができなくなります。 


.Jumbo Frame (4100 bytes /7418 bytes ) を使用するには、パソコン ( LAN アダプタ）およ 
び通信経路上の機器 （ スイッチングハブなど）が Jumbo Frame に対応している必要が 
あります。非対応の機器があったときは、通常 （1 引 8 bytes ) の転送が行われます。 
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設定の初期化手順 


TeraStation の初巧化スイッチ 


TeraStation の設定を出荷時に戻したいときは、 TeraStation 動作時 （ 電源ランプ点灯）に付属の 
鍵で前面カバーをあけ、背面の初期化スイッチを押してください。 


参前面カバーをあけ下から見た図 



naa •初期化スイッチでは、 ip アドレス、イーサネットフレームサイズ設定、管理者 (admin) 
パスワードが初期化されます。 TeraStation 設定画面で管理者パスワードを初期化しな 
い設定を行うと、 IP アドレスとイーサネットフレームサイズ設定のみ初期化されます。 
他項目の初期化は TeraStation 設定画面で初期化します。 【 P65 】 

.TeraStation の初期化スイッチを押しても管理者 (admin) パスワードを初期化させたく 
ないときは、下記[メンテナンス]-[初期化]画面で、初期化スイッチ設定（管理者パス 
ワード）を[初期化しない]を選択し、[設定]をクリックしてください。 


初期化スイッチで管理者 (admin) パスワード初期化しなし、よう設定した場合、パスワードを忘 
れると TeraStation の設定ができなくなります。必ず書き留めて忘れないようにしてくださし、。 


初期化スイッチを巧して再セットアップ (TeraNavigator を実行）をするときは、セットアップモー 
ドの選択画面で、 必ず[再セットアップ]を選択してくださし、。[初回セットアップ]を選択する 
とデータが全て消去されます。 
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設定画面で巧う初期化 

TeraStation の設定画面では、初期化スイッチで行なう初期化項目に加え、次の項目も初期化する 
ことができます。 

初期化される内容： 

TeraStation 名、説明、 NTP 設定、ワークグループ設定、共有サービス設定、共有フォルダ 
のアクセス制限、ユーザ設定、ユーザグループ、メール通知機能設定、 UPS 連動機能設定、 
バックアップ設定、管理者パスワード 

1 P 41 賴頃で設定 0® を表示し巧。 


2 [メン5^ンス H 初說]をグ>ソん巧。 


r 本体初期化スイッチ設定 



r TeraS ね tion の初巧イ t _ 

. TeiaSt 。"。" 夕 " Mf は* 6 C 酬倘実け D - [ 初期化を実行 ] をクリックします。 


r TeraStation の全ディスク完全フォーマット 



4 [通信の艦引晒が表示され巧。 

60秒从两〔確認番号娜こ表示されてい識字を正確に A * し[設定]をグ>ソクしが。 


5娜ま®®觸示にけがって操化が。 

naa [全ディスクの完全 フォー マットを実行]をクリックすると 、 TeraS ね tion 内全 ハー ドディ 
スクのデータを完全に削除します（完全 フォー マット終了後、自動的に TeraStation は 
シャットダウンします）。データが完全に削除されていないために起こるデータの漏'法 
がふ配なときにお使いください。また、完全 フォー マットを行うと TeraStation は次の 
状態になります。 

TeraStation 内ハードディスク 4 台：ホフォーマット 

RAID アレイ：なし 

TeraStation の全設定：出荷時が態 

ログ：全消去 
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出荷時設定 


TeraStation は出荷時に从下のように初期設定されています。 
参管理者名： admin (変更不可） 


垂共有フォルダ： share(Windows & Macintosh 共用） 

※共有フォルダのゴミ箱機能は「未使用」に設定されています。 

• DHCP クライアント 

DHCP サーバがネットワーク内にある場合は自動取得します。 

DHCP サーバがネットワーク内に無い場合は、次のように自動設定されます。 

IP アドレス：192.168 .11.150 
ネットマスク： 255.255 .255.0 
•登録グループ 

初期設定にて既に TeraStation には、デフォルトグループ （ hdusers 、 admin 、 guest ) が登録さ 
れています。編集、削除はできません。 

垂 Microsoft ネットワークワークグループ設定 
WORKGROUP 

《 TeraNavigator を実行すると、設定を行うパソコンのワークグループと同じワークグループ 
になります。 

• AppleShare ネットワークゾーン設定：なし（空白） 

垂イーサネットフレームサイズ： 1518 bytes 
♦ AppleTalk 機能：使用する 

• FTP サーバ機能：使用しない 
•時刻 

2005年12月1日 

《 TeraNavigator を実行すると、設定を行うパソコンの時刻に更新されます。 

• NTP 機能：使用しない 

• RAID モード： RAID 5 モード 

naa 出荷時設定に戻すときは、％4「設定の初期化手順」を参照ください。 
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/\— ドディスクが巧障する前に 


RAID エラーが発生したとき、データ保護のため自動的にシャツトダウンするよう次の手順で設定 
することができます （ RAID 1/ RAID 5 モード時のみ。スパニング/通常モードでは機能しません)。 

1 P 41 賴眞で設定 0® を表示します。 


2 [ディスク管理 HR AID 設定]をグ>1ックしが。 


r RAID アレイ障害設定 


RAID アレイ店ま免を時Iこシ中ットダウン定行う 



① [ RAID アレイ障害発生時にシャツトダウン 
を行う]の項目で[行う]を選択します。 


cn 巧 1 > 


③[設定]をクリックします。 


i 乂上で設定は完了です。 


ディスクの不良セクタが多くエラーを修復できないとき、 RAID 1、 5ではデグレードが 
態 （ P 88) となります。 TeraStation はデグレードが態になるとシャットダウンします。 
再度、電源スイッチを押すことで、 TeraStation を起動することもできますが、障害 
が修復不可能で危険な状態ですので、すみやかにハードディスクを交換することをお 
すすめします。 


/\ー ドディスクが tt 障したら 


参 RAID 1 モードまたは RAIDS モードでお使いのとき 

データ保護のため、上記手順を参照して RAID アレイ障害発生時に自動的にシャットダウンする 
よう設定することをおすすめします。 

故障したハードディスクの FAIL ランプが赤色点灯していますので、 TeraStation の電源を OFF に 
し、 P 68 の手順にしたがってハードディスクを交換してください。 

•通常モードでお使いのとき 

通常モード時は、 RAID アレイ障害発生時にシャットダウンするよう設定できません（データは保 
護されません。また故障したハードディスク内のデータは復旧できません)。故障したハードディ 
スクの FAIL ランプが赤色点灯していますので、 TeraStation の電源を OFF にし、 P 68 の手順にし 
たがってハードディスクを交換してください。 

参スパ ニン グ モー ドでお使いのとき 

スパニングモードで故障した時は、 RAID アレイ内の全てのデータを失います。ハードディスク 
を交換してもデータをイ珍復することはできません。故障したハードディスクの FAIL ランプがホ 
色点灯していますので、 TeraStation の電源を OFF にし、 P 68 の手順にしたがってハードデイス 
クを交換してください。 
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ハードディスクの交換方法 


TeraStation 前面の DISK1 〜 4 の FAIL ランプがホ色に点灯していた場合、点灯している DISK 番号 
のハードディスクドライブが故障しています。このようなとき、別途同容量のハードディスクを用 
意し、故障したハードディスクと交換することができます。ハードディスクの交換はが下の手順で 
行ってください。 

从下の説明は取り外す場合の手順です。ハードディスクの交換後、元どおりに組み立てるときは、 
取り外したときの逆の手順で行なってください。また、取り付け時にま意すべきポイントがある 
場合は、各手順の中でく取り付ける場合>として説明してありますので、必ずご参照ください。 

- TeraStation は精密な機器です。落としたり衝撃を与えないよう慎重に作業を行なって 
ください。 

.TeraStation は約 8kg の重量があります。落としてけがすることがないよう慎重に作 
業を行なってください。 

- TeraStation 内部の金属部分で手をけがしないよう慎重に作業を行なってください。 

-ハードディスクを交換する場合は、本書で指示されていない部分は絶対に分解しないで 
ください。 TeraS ね tion の分解によって生じた故障や破損は、瞥社の保証対象外となりま 
すので、あらかじめご了承ください。 

•静電気による破損を防ぐため、身近な金属 （ ドアノブやアルミサッシなど）に手を触 
れて、身体の静電気を取り除いてください。 

-製品内の 4 台全ての HDD を同時交換した場合は、動作いたしません。 

-同容量の交換専用ハードディスク从外の動作は保証できません。 


1ヶ—ブル類をすべて取り外し、付属の鍵で前 
面カバーを F 斤 照す。 

ノ くソコンー周辺機器の順に電源を OFF にして、 
ケーブル類をすべて取り外します。 



2 FAIL ランプが点なした故障した番号のハ-ド 
ディスクカートリッジのつまみを親指と人差し 
斬つまみ、±7^引き上げます。 


<取り付ける場合> 

つまみがカチンと音がするまでハード 
ディスクカートリツジを差し込みます。 
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力 一h リッジごと/トドディスクを手前に弓Iき出 



く取り付ける場合> 

ケーブルを TeraStation 内部のスリツ 
卜に挟み込まないようごま意ください。 




4 レバ-を下に押しながら、ハ-ドディスクから 
ケーブルを取 WU 別売の力一 KI ッジ付ハー 
ドディスク HD-HQFBS に交換します。 


く取り付ける場合> 

ケーブルの巧けがないようしつかりと 
取り付けます。 



5取り化純賴眞でががに組み立 T ^。 

取り付け時にま意すべきポイントがある場合は、各手順の中でく取り付ける場合>として 
説明してありますので、必ずご参照ください。 

6 ケーブル類をすべて元のが態に接続し、 TeraStation の電源を ON 成巧。 


7 P41CD?) 頃で TeraStation の設定画面を表示します。 


8 トップ画面に表示されているエラー情報 
をクリックします。 

9娜砸面の指示にしたがってハ -K ディスク 
の構成を復 IBL てがか。 



同 もぶ 


巧 ネ，トローク 
岡 ディスク g ま 

fiSi 其をつホルザち g 

屈！ ヴルーブ音 a 
巧 ユ-ザをま 
Hfl | "，クアバ 
m 必テナンス 
m システム巧態 


BUFFMB 



i 乂上でハードディスクの交換は完了です。 
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液品ディスプレイ表巧一覧 


TeraStation 本体前面には液晶が装備されています。表示内容は(下のとおりです。 

通常表示 

通常表示は、 TeraStation 前面の液晶表示切替スイッチを押すことで、表示を切り替えることが 
できます。また、設定画面[表示パネル設定]で、表示項目を設定することもできます。 


;仪晶表汀^例 

内谷 

LINK SPEED 

LINK SPEED 

No LINK 

ネットワークに接続されていません。 

LINK SPEED 

10Mbps HALF 

10Mbps 半二重接続されています。 

LINK SPEED 

10Mbps FULL 

10Mbps 全二重接続されています。 

LINK SPEED 

1OOMbpsHALF 

100Mbps 半二重接続されています。 

LINK SPEED 

1OOMbpsFULL 

100Mbps 全二重接続されています。 

LINK SPEED 

10 0 0Mbps 

1000Mbps 全二重接続されています。 

HOST 名 • IP 
アドレス 

TS-TGL XXX 

1 9 2.1 6 8.1 1.1 5 0 

HOST をと IP アドレスを表示します。 IP アドレ 
ス末尾には、 F (固定 IP アドレス）か、 D(DHCP 
サーノく機能による自動取得 IP アドレス）が表示 
されます。 

カレンダー時 
計 

DATE TIME 

2005/10/10 22:30 

TeraStation に設定されている日時を表示しま 
す。 

オペレーシヨ 
ン 'MODE 

HD 1-2-3-4 

RAIDS 

ハードディスク 1 から 4 を使用して、 RAID5 を 
構成しています。 

HD 1-2-3-4 
SPANNING 

ハードディスク 1 から 4 を使用して、スパニン 
グを構成しています。 

HD 1, 2, 3,4 

SINGLE 

ハードディスク 1 から 4 を個々に使用していま 
す。 

HD 1-2 : RA1D1 

3-4 : RA 1 D1 

ハードディスク 1,2 と 3,4 を使用して、 RAID1 
を構成しています。 

HD 1-2 : RA1D1 

3,4 : SINGLE 

ハードディスク 1,2 で RAID1 を構成し、ハード 
ディスク3と4を個々に使用しています。 

HD 1,2 : SINGLE 

3-4 : RA 1 D1 

ハードディスク 1 と 2 を個々に使用し、ハード 
ディスク 3,4 で RAID1 を構成しています。 

ディスク容量 

HDD 

USED 1_2H3|4| 

TeraStation に内蔵されているハードディスク 

1から4の使用容量を棒グラフで表示します。 
DiskFull 状態のハードディスクには「 八 」が表 
示されます。 
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巧態表巧 

設定を変更したときや、フオーマットしたときなど、現在の状態が液晶に表示れさます。 


液晶表示例 

内谷 

H D X Warning 111 

Bad Sectors 

X 番のハードディスクの不良セクタが危険な範囲に達する可能性が 
あります。 X 番のハードディスクを交換してください。 

OperationModel12 
DEGRADE MODE 

RAID のデグレードモード動作中です。 

RAID 113 

ARRAYxFormatt i ng 

X 番の RAID アレイをフォーマット中です。 

RAID 114 

ARRAYx Checking 

X 番の RAID アレイをチェック中です。 

RAID 115 

ARRAYx Scanning 

X 番の RAID アレイのエラー状況を調査中です。 

《調査中は転送速度が低下します。 

RAID 116 

ARRAYx Creating 

X 番の RAID アレイを作成中です。 

RAID 117 

ARRAYx Resycing 

X 番の RAID アレイをリシンク中です。 

※リシンク中は転送速度が低下します。 

RAID 118 

ARRAYxRebu i Iding 

X 番の RAID アレイを再構成中です。 

※再構成中は転送速度が低下します。 

RAID 119 

ARRAYx 0 Filling 

X 番の RAID アレイに 0 を埋めて完全にデータを消去しています。 

DISK 120 

DISKx Formatting 

X 番のハードディスクをフォーマット中です。 

DISK 121 

DISKx Checking 

X 番のハードディスクをチェック中です。 

DISK 122 

DISKx 0 Filling 

X 番のハードディスクに 0 を埋めて完全にデータを消去しています。 

SYSTEM 123 

Initializing 

システム初期化中です。 

Network 124 

Setting Config 

IP アドレスの取得などネットワークを設定中です。 

SYSTEM 125 

F/WU PDAT 1 NG 

TeraStation のファームウェアをアップデート中です。 

※アップデート中は、電源を OFF にしないでください。 

Web Setting 126 

Initial izing 

Web 設定初期化中です。 

USB Diskx 127 

Checking 

X 番の USB ハードディスクをチェック中です。 

USB Diskx 128 

Formatting 

X 番の USB ハードディスクをフォーマット中です。 


エラー 表示、警告表示 

設定を変更したときや、フオーマットしたときなど、現在の状態が液晶に表示れさます。 


;仪晶表す^例 

内容 

SYSTEM Error E 0 0 
MPU No Responce 

システムが応答してません。 TeraStation の電源コードを巧いてから 
もう一度起動してください。それでもエラーが表示されるときは、 
齊社修理センターへ修理を依頼してください。 

DRAM LINES E 01 

DATA F a i lure 

内部のにが一部正しく動作していません。興社修理センターへ修理 
を依頼してください。 

DRAM LINES E 0 2 

ADDRESS Fa i lure 

内部のにが一部正しく動作していません。興社修理センターへ修理 
を依頼してください。 

RTC Chip E 0 3 

No RTC Clock 

内部のにが一部正しく動作していません。 TeraStation の電源コー 
ドを巧いてからもう一度起動してください。再度エラーが表示され 
るときは、靡社修理センターへ修理を依頼してください。 

SYSTEM Error E 0 4 
Can't Load K r n 1 ! 

ファームウェアが破損しています。興社修理センターへ修理を依頼 
してください。 

WDT EOS 

SYSTEM Stopped 

システムがハングアップしました。 TeraStation の電源コードを巧い 
てからもう一度起動してください。それでもエラーが表示されると 
きは、靡社修理センターへ修理を依頼してください。 
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H D X Error E 16 

H D X Not Found 

X 番のハードディスクが見つかりません。 X 番のハードディスクが接 
続されていない、または X 番のハードディスクが故障している可能 
性があります。ハードディスクの交換をしてください。 

Chip Error E 17 

RTC Failure 

基板が故障しています。 TeraStation の電源コードを巧いてからもう 
一度起動してください。それでもエラーが表示されるときは、齊社 
修理センターへ修理を依頼してください。 

Chip Error E 18 

SATA 1 F a i lure 

基板が故障しています。 TeraStation の電源コードを巧いてからもう 
一度起動してください。それでもエラーが表示されるときは、齊社 
修理センターへ修理を依頼してください。 

Chip Error E 19 

SATA 2 F a i lure 

基板が故障しています。 TeraStation の電源コードを巧いてからもう 
一度起動してください。それでもエラーが表示されるときは、齊社 
修理センターへ修理を依頼してください。 

Chip Error E 2 0 

USB Failure 

基板が故障しています。 TeraStation の電源コードを巧いてからもう 
一度起動してください。それでもエラーが表示されるときは、齊社 
修理センターへ修理を依頼してください。 

Chip Error E 21 

Ethernet F a i lure 

基板が故障しています。 TeraStation の電源コードを巧いてからもう 
一度起動してください。それでもエラーが表示されるときは、齊社 
修理センターへ修理を依頼してください。 

UPS E 10 

Dependent Mode 

停電により UPS のバッテリーで駆動している状態です。システムを 
を全にシャットダウンします。 UPS に供給されている電源を確認し 
て、問題がなければ TeraStation の電源を ON にしてください。 

SYSTEM Error Ell 
Fan Failure 

ファンの回転数に異苗があります。ファンに異物や埃がないか確認 
してください。異物や埃があったときは、ピンセットやエアダスター 
等で除去してください。再度エラーが表示されるときは、齊社修理 
センターへ修巧を依頼してください。 

SYSTEM Error E 12 
Cooling Failure 

システムの温度上昇が、保障値を超えました。 TeraStation の回りに 
物を置かないでください。または設置場所を涼しいところに移動さ 
せてください。 

SYSTEM 110 

TOO HOT ! 

システムの温度上昇が、保障値を超える可能性があります。 Ter ¬ 
aStation の回りに物を置かないでください。または設置場所を涼し 
いところに移動させてください。 

RAID Error E 13 

ARRAYx Error 

X 番の RAID アレイでエラーが発生しました。もう一度起動した場 
合は、 RAID 1、 5のときはデグレードモードとして動作します。再構 
築でエラードライブを再び使用できますが、エラードライブはすみ 
やかに交換することをおすすめします。 

RAID A r r a y X E 14 

Can't Mount 

X 番の RAID アレイがマウントできませんでした。一度電源を OFF 
にした後、再び電源を ON にした後も同じエラーが表示されるとき 
は、 RAID の再構築を行ってください。それでもエラーが表示される 
ときは、興社修理センターへ修巧を依頼してください。 

H D X Error E 15 

Many Bad Sectors 

X 番のハードディスクの不良セクタが危険な範囲に達しました。 X 番 
のハードディスクを交換してください。 

HDx Error E 2 2 

HD Can't Mount 

ハードディスクのマウントに失敗しました。ハードディスクをフォー 
マットを行ってください。フォーマット後、再起動した後もエラー 
が出る場合には、 ハードディスクを交換してください。それでもエ 
ラーが表示されるときは、靡社修理センターへ修理を依頼してくだ 
さい。 

HDx Error E 2 3 

HDx Is Faulty 

エラーが発生し、 X 番のハードディスクが RAID アレイから外されま 
した。 X 番のハードディスクを交換してください。 

SATAx Error E 2 4 

COMM . F a i lure 

X 番目のハードディスクとの通信に異苗が発生しました。 

TeraStation を一度再起動し、それでもエラーが表示されるときは、 
踏社修理センターへ修理を依頼してください。 
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たとをは 


naa 最新の q & a の情報は、縣社ホームぺージ （ buffaio . jp ) をご参照ください。 

TeraStation を設まするためのパスワードをちれた 


TeraStation 背面の設定初期化スイッチを押すことで出荷時設定に戻すことができます。 【 P 64】 
出荷時設定に戻した後に再度パスワードの設定を行ってください。 

※初期化スイッチを押すとパスワード乂外の設定も初期化されます。 

《 P 64 の画面で [ 初期化しない]を設定すると、パスワードが初期化できません（パスワードを 
忘れた場合、 TeraStation の設定を変更できません)。パスワードは忘れないように書き留めて 
おいてください。 


Macintosh と Windows で共ちしたファイルやフォルダるに文き化けが発をする 

Macintosh と Windows で共有するときは、全角文字が正常に表示されないことがあります。 【 P 5】 

Macintosh でファイルが見えない (AppleTalk 接続時） 

Macintosh では半角32文字(上の名前のファイルを見ることはできません。 Windows と Ma ¬ 
cintosh でファイル共有するときは半角文字32文字乂内にしてください。 

またファイルの容量が 2 GB 乂上の場合も、 Macintosh で見えないことがあります。 

ファイルの操作（コピ ー/ f 肖去/移動）ができなくなった 

ファイル名が非常に長いと 0 S によっては、ファイルの操作ができないことがあります。 

共ちフォルダやファイルに属性を設まできない 

TeraStation に作成した共有フォルダやファイルに属性（隠し/読取専用）を設定することはでき 
ません。 


作巧した覚えのないファイルが生成されている 


Macintosh からアクセスされた共有フォルダには情報ファイルが自動的に生成されることがあり 
ます。これらを Windows から削除した場合、 Macintosh からアクセスできなくなることがあり 
ますのでごま意ください。 

TeraStation DHCP クライアントとして動作していない 

TeraStation の電源スイッチを ON にしてから LAN ケーブルを接続すると固定 IP アドレス （ 出荷時 
192.168 .11.150) で TeraS ね tion は動作します。 

LAN ケーブルを接続してから TeraStation の電源スイッチを ON にしてください。 
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ブラウザで設ま画面を表示できない、正常に表示されない 

•LAN ケーブルが接続されていない 
TeraStation の LAN ポートに LAN ケーブルを接続してください。 

• TeraStation の電源が OFF になっている 

TeraStation の電源ランプが点灯しているかご確認くださし、。点灯していないときは、電源ケーブル 
をコンセントに接続し電源スイッチを押してください。 

•パソコンがネットワークに接続されていない 

設定を行うパソコンがネットワークに接続されているかご確認ください。 TeraStation がネット 
ワークに接続されていても、パソコンもネットワークに接続されていないと設定画面は表示さ 
れません。 


-ネットワークアダプタが正常にインストールされていない 
ネットワークアダプタのマニュアルを参照してドライバを再インストールしてください。 

•「HDD エラー」と表示され、何も設定ができない 
画面の指示に従って TeraStation を再起動してください。再起動しても同じ画面が表示される 
ときは、画面の指示に従ってハードディスク情報の再構成、またはフォーマットしてください。 

•ブラウザの設定で、プロキシが有効に設定されている 
ブラウザのヘルプを参照してプロキシを使用せずに直接接続するように設定を変更してください。 

ここでは、 Internet Explored のプロキシを無効にする設定例を説明します。 

く Internet Explored の例 > 


1 Internet Explorer を起動します。 

2 メニューから[ツール]-[インターネツトオプション]を選択します。 



①[接続]をクリックします< 


③ [LAN の設定]をクリックします, 
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① [ プロキシサーバ ー] のチェックボックスに 
チェックマークが無いことをご確認くださ 
し、。チェックマークがあるときは、クリック 
してチェックマークを消してください（《）。 

③ [0 K ] をクリックします。 


1 乂上でプロキシを無効にできました。 

プ□バイダの指示でプ□キシを有効にしなければ、インターネットを閲覧できないときは、 TeraStation 
の設定を完了した後に、プ□キシを有効に戻してください。 

《 [ プロキシサーバー]のチェックマークを外したくないときは 

1. [プロキシサーバー]欄の[詳細]をクリックします。 

2. [次で始まるアドレスにはプロキシを使わない]欄に P 41 手順2で確認できる TeraS ね tion の 
IP アドレスを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

Mac 0S や Windows 98SE/98/95 から登録したユーザでアクセスできない 

TeraStation に登録するユーザのユーザパスワードは、 Windows 98 SE /98/95 をお使いの方は半 
角英数15文字乂上にしないでください。 Mac OS をお使いの方は半角英数9文字乂上にしない 
でください。 TeraStation の共有フォルダにアクセスできなくなります。 TeraStation のユーザ設 
定画面からパスワードを半角英数14文字从下 (Mac OS では半角英数8文字乂下）に変更してく 
ださい。 
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NAS Navigator などで TeraStation が認識できない 

-付属ユーティリティのバージョンが古い 

最新のユーティリティを弊社ホームぺージ ( buffalo . jp ) からダウンロードし、インストールして 
ください。バージョンが古いと最新の 0 S に対応していないことがあります。 

.LAN ケーブルが接続されていない 
TeraStation (D LAN ポートに LAN ケーブルを接続してください。 

• TeraStation の電源が OFF になっている 

TeraStation の電源ランプが点灯しているかご確認ください。点灯していないときは、電源ケーブル 
をコンセントに接続し、電源スイッチを押してください。 

-パソコンがネットワークに接続されていない 

設定を行うパソコンがネットワークに接続されているかご確認ください。 TeraStation がネット 
ワークに接続されていても、パソコンもネットワークに接続されていないと設定画面を表示さ 
せることはできません。 

•ネットワークアダプタが正常にインストールされていない 
ネットワークアダプタのマニュアルを参照してドライバを再インストールしてください。 

.TeraStation の IP アドレスと他のネットワーク機器の IP アドレスが競合している 
お使いのネットワークに DHCP サーバが無い場合、 TeraStation の IP アドレスは 192.168.11.150 
に固定されます。この IP アドレスが他の機器で使用していると認識できません。 

ここでは、パソコン本体の IP アドレスを確認する手順を説明します。同じ IP アドレスが使用されて 
いたときは、別のパソコンから P 31 を参照して TeraS ね tion の IP アドレスを変更してください。 


< Windows Vis ね/ XP/ 2000 /NT4.0 での IP アドレス確認手順例> 


1从下のメニューをクリックして、コマンドプロンプトを起動します。 

Windows Vista / XP /2000 : 

[スタート H (すべての）プログラム]-[アクセサリト[コマンドプロンプト]を選択します。 
Windows NT 4.0 : 

[スタートト[プログラム]-[コマンドプロンプト]を選択します。 


2画面に 「 c :\>」 と表示されます。 

「 IPCONF に/ ALL 」 と入力し、く ENTER > キーを押します。 
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3 「IP Address ( IPv 4 アドレス）」欄と 「Subnet Mask (サブネットマスク）」に 、 IP 
アドレスとサブネットマスクが表示されます。 


Ethernet adapter 口ーカルエリア接続 


IP address 

: Cl 92.168 .0.2 )— パソコンの IP アドレス 

Subnet Mask 

Connection-specific DISb Sufnx 

: 255.255 .255.0 


く Windows Me/98SE/98/95 での IP アドレス確認手順例> 
1[スタートト[ファイル名を指定して実巧]を選択します。 

2 「WINIPCFG」 と入力し、 [OK] をクリックします。 



①お使いのネットワークアダプタを選択します< 
③ IP アドレスが表示されます。 


く Mac 0S 8.6 〜 9.2.2 での IP アドレス確認手順例> 

1 アップルメニューから[コントロールパネルト [ TCP / IP ] をクリツクします。 


2 


ァ 


國 


IP アドレスが表示されます。 
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< Mac OS X10.0.4 での IP アドレス確認手順例 > 
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1[アップルメニュー]- [ システム環境設定…]をクリックします。 
2 [ネットワーク]アイコンをクリックします。 


IP アドレスが表示されます。 




PPPoE ( AppleTalk } プロキシ ( 


サブネットマスク- 


く MacOS X10.3〜10.4での IP アドレス確認手順例> 

1[アップルメニュー]- [ システム環境設定…]をクリックします。 

2 [ネットワーク]アイコンをクリックします。 

い示： けッけ-ク繼 BJ -[内蔵。 hernet ] を選択します。 


巧薦 Elfwm がは g 在アクティプで、 IP アドレス 192.168.11.9 由 TR 
e 内蔵な hern が * されています.•舟 Rahem が g 宙でインターネヴトに Aft してい 

• 巧 g モデム 巧醒モデム ■»»* ちれていまなん. 


4 


場巧： f 白 H 


表示； [rtjK Ethernet 


AppleTalk プロキシ Ethernet 卜 


IPv4 を鼓定： 
(IP アドレス： 


^HCP サーバを参照 


サブネットマスク： 
ルータ： 
DNS サーパ： 


192.168 .11.1 


泌が看を） 

(オブシ 3 ン） 


換索ドメイン： 

IPv6 アドレス； fe80:0000:0000:0000:0230;65ff:fedl:a790 


fi 


変巧できないようにするにはヵギをクリックします.〔アシスタント…)(今すぐ適巧1 


IP アドレスが表示されます。 
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- Windows またはソフトのファイアウォール機能がはたらいている 

ファイアウォールの機能が有効となっている場合、 TeraStation が認識できないことがあります。 
この場合は、ファイアウォール機能を無効にするか、ファイアウォールを設定しているソフトを 
アンインストールしてください。設定に関する手順については、ソフトメーカーにお問い合わせ 
ください。 

[ Windows のファイアウオール機能の場合】 

Windows によっては、ファイアウォールの設定によって付属のユーティリティが使用できない 
ことがあります。ファイアウォール機能を無効にしてください。設定の変更手順は Windows に 
よって異なります。詳しくは Windows のヘルプをご参照ください。 

【トレンドマイクロ社ウィルスバスター 2006がインストールされている場合】 

乂下の手順で「パーソナルファイアウォール機能」を無効にしてください。 

本製品の使用が完了したら、再度「パーソナルファイアウォール」を有効にしてください。 

1•画面右下のタスクトレイ内に表示される「ウイルスバスター2006」アイコンを右クリックし、表示 
されるメニューから[メイン画面を起動]をクリックします。 

2•メイン画面内の[不正侵入対策/ネットワーク管理]をクリックし、カテゴリ画面から[パー 
ソナルファイアウォール]をクリックします。 

3. 「パーソナルファイアウォール」画面より[パーソナルファイアウォールを有効にする]の 
チェックボックスをクリックし、チェックの表示を消します。 

4. [適用]をクリックし、メイン画面を終了します。 

从上で設定は完了です。 


[Norton Internet Security 2006がインストールされている場合】 

■ L 乂下の手順で Norton Internet Security を無効にしてください。 

本製品の使用が完了したら、再度 r Norton Internet Security J を有効にしてください。 

1. [画面も下のタスクトレイ内に表示される 「Norton Internet Security 2006」アイコンをもク 
リックし、表示されるメニューから [Norton Internet Security を無効にする]をクリックし 
ます。 

2•ファイアウオール機能をオフにする期間を選択し、 [0 K ] をクリックします。 

从上で設定は完了です。 
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TeraStation の共ちフォルダにアクセスできない 


設定画面で共有フォルダのアクセス権を設定すると、許可したユーザからのみアクセスできるよ 
うになります。許可していないユーザをアクセスできるようにするには設定を変更してください。 

Windows のネットワークにログインしたユーザ名、パスワードが、 TeraStation の共有フォルダ 
に設定されているユーザ名、パスワードと同一のものでないと共有フォルダにアクセスすること 
はできません。 

Windows Me /98 SE /98/95 をお使いの場合、ログオンするネットワークの設定がファミリーログオンに 
なっていると共有フォルダにアクセスできません。そのようなときは次の手順でログオンするネット 
ワークを設定してください。 


1[ネットワークコンピュータ]アイコンを右クリックし、表示されたメニュー 
から[プロパティ]をクリックします。 

2 [優先的にログオンするネットワーク （Windows 95では「優先的にログオンする」)] 
から 「Microsoft ネットワーククライアント」を選択し、 [0K] をクリックします。 

《選択肢に「 Microsoft ネットワーククライアント」が無い場合は、[追加]-[クライアント] 
- [Microsoft ネットワーククライアント]- [0 K ] をクリックしてください。 Windows 
の CD-ROM が要求されるメッセージが表示されたら画面の指示に従って CD-ROM ドラ 
イブに CD を挿入してください。 

i 乂上で□グオンするネットワークの設定は完了です。 


.Windows Vista / XP / 2000 / NT 4.0 をお使いの場合、ユーザ名とパスワードの入力を求める画面が表 
示されますが、入力しても共有フオルダにはアクセスできません。必ず、 TeraStation の共有フオ 
ルダに設定されているユーザ名、パスワードで Windows にログインしてください。 

ここでは、ネットワークログインをとパスワードの作成の手順を説明します。 


く Windows Vista でのユーザ名とパスワード作成手順例> 


1[スタートト[コントロールパネル]を選択します。 

2 [ユーザーアカウントの追加または削除](または[ユーザーアカウントト[別の 
アカウントの管理])をクリックします。 

《「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されることがあります。このようなと 
きは、[続行]をクリックしてください。 

3 [新しいアカウントの作成]をクリックします。 
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4 [新しいアカウント名]に、 TeraStation の共有フォルダに設定したユーザ名と同 
じユーザ名を入力しします。 

5 [管理者]を選択し、[アカウントの作成]をクリックします。 

6 「変更するアカウントを選択してください」から、新しく作成したアカウントを 
クリックします。 

7 [パスワードの作成]をクリックします。 

8 [新しいパスワード]に、 TeraStation の共有フォルダに設定したパスワードと 
同じパスワードを入力し、[パスワードを作成]をクリックします。 


< WindowsXP でのユーザ 名とパ スワー ド作成手順例> 

1[スタートト[コントロールパネル]を選択します。 

2 [ユーザーアカウント]アイコンをダブルクリックします。 

3 [新しいアカウントを作成する]をクリックします。 

4 [新しいアカウントの名前の入力]に、 TeraS ね tion の共有フォルダに設定したユー 
ザ名と同じユーザ名を入力し、[次へ]をクリックします。 

5 [コンピュータの管理者]を選択し、[アカウントの作成]をクリックします。 

6 「変更するアカウントを選びます」から、新しく作成したアカウントをクリック 
します。 


7 [パスワードを作成する]をクリックします。 
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8 [新しいパスワードの入力]に、 TeraS ね tion の共有フオルダに設定したパスワー 
ドと同じパスワードを入力し、[パスワードを作成]をクリックします。 


く Windows 2000でのユーザ名とパスワード作成手順例> 


1[スタート ]-[ 設定]-[コントロールパネル]を選択します。 


2 [ ユーザーとパスワード]アイコンをダブルクリックします。 


3 [追加]をクリックします。 


4 [ユーザー名]に、 TeraS ね tion の共有フォルダに設定したユーザ名と同じユーザ名を 
入力し、[次へ]をクリックします。 


5 [パスワード]に TeraStation の共有フォルダに設定したパスワードと同じパス 
ワードを入力し、[次へ]をクリックします。 


6 [標準ユーザー]を選択し、[完了]をクリックします。 


く Windows Me /98 SE /98/95 でのユーザ名とパスワード設定> 

Windows 起動時の[ネットワークとパスワードの入力]画面で、 TeraStation の共有フォルダに 
設定したユーザをとパスワードを入力してください。 

く Windows NT 4.0 でのユーザ名とパスワード設定> 

Windows NT4.0 のユーザ登録を済ませている場合は、そのユーザ名とパスワードを TeraStation 
に設定してください。 

ユーザー登録をまだしていない方は TeraS ね tion の共有フォルダに設定したユーザ名とパスワードを 
登録してください（[スタート H プログラム]-[管理ツール] -[( ドメイン）ユーザマネージャ]) 

く Mac 0 S 8.6 〜 9.2.2 でのユーザ名とパスワード設定> 

アップルメニューから[セレクタト [Apple Share]-[TeraStation の名称]を選択し、[接続]をクリッ 
クすると、登録利用者の名前とパスワードを入力する画面が表示されます。 

TeraStation の共有フォルダに設定したユーザ名とパスワードを入力してください。 

< MacOSX でのユーザ名とパスワード設定> 

[移動]-[サーバへ接続…]で TeraStation の IP アドレスを設定後、[接続]をクリックすると、登 
録 ユーザの 名前とパスワ ー ドを入力する画面が表示されます。 

TeraStation の共有フォルダに設定したユーザ名とパスワードを入力してください。 
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NAS Navigator で確認できても TeraStation が認識できない 

TeraStation に割り当てられた IP アドレスによっては 、 NAS Navigator で TeraStation を確認できて 
も使用できないことがあります。そのようなときは次の手順を行ってくださし、。 


1コマンドプロンプトの画面を表示させます。表示のさせ方は Windows によって 
異なります。 

Windows Vis ね/ XP /2000 : 

[ スタート ]-[( すべての）プログラム]- [ アクセサリ]- [ MS - DOS プロンプト] 

Windows Me : 

[スタート]-[プ□グラム]-[アクセサリ]- [ MS - DOS プロンプト] 

Windows 98/95: 

[スタート]一 [ プ□グラム] 一 [ MS - DOS プロンプト] 

Windows NT 4.0 : 

[ スタート]一 [ プ□グラム]一 [ コマンドプ□ンプト] 


2 コマンドプロンプトの画面に: \WIN- 
DOWS> など）が表示されたら、 
rping 192.168 .11.150 J を入力して、 

く Enter> キーを押します。 

※下線部は TeraStation の IP アドレスで 
す。環境によって入力する値は異なり 
ます。 P 41 の手順2でメモをした IP ア 
ドレスを入力してください。 

3 正常に接続されているときは、 「Re- 
ply from 192.168.11.150: byte=32 
time=lms TTL=255j 等表示されま 
す。 

「Replyfrom 〜」と表示されないときは、 P31 の手順で TeraStation の IP アド 
レスを変更してください。 

コマンドプロンプトの画面を終了するときは、 「 exit 」 と入力してく Enter > キーを押します。 


'iicrosoft(R) Windows 98 

(OCopyrisht Microsoft Corp 1981-1999. 

:: ¥WlND0WS>ping 192.16 8.100.158 

inging 192.168.100. 158 with 32 bytes of data ： 

'：epIy from 192.168.100. 158 ： bytes=32 time く ' 10ms TTL=2 巧 
:: ご ply from 192.168.100.158 ： bytes=32 time<10ms TTL=255 
相 ply from 192.168.100.158 ： byies=32 time<10ms TTL=255 
如 ply from 192.168.100. 158: bytes=32 time く 10ms TTL=255 

ing stat ist ics for 192.168.100.158: 

Packets ： Sent 二 4 ， Received 二 4, Lost = 0 ( 0 % loss), 
与にに广 oximate round trip times in mi 11i-seconds ： 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms ， Average = 0ms 

::哩 ND0WS> 


TS - TGL シリーズユーザーズマニュアル I 83 







共ちフォルダのデータを削除してもを量が変わらない 

TeraStation の共有フォルダにゴミ箱機能が有効に設定されていると、削除したデータは共有 
フォルダの [ trashbox ] フォルダに移動されます。 【 P 45】 


共ちフォルダのゴミ巧のデータを消去したい 


ゴミ箱 [ trashbox ] フォルダのデータを選択し、 〈 Delete 〉 キーを押すと消去されます。 


Microsoft ネットワークドメインに新たに登録したユーザるで 
TeraStation にアクセスできない 

Microsoft ネットワークドメインに新たに登録したユーザ名で TeraStation にアクセスするには、 
TeraStation の設定を再度行う必要があります。 

P 60 に記載の TeraStation の設定画面で、 [ ドメイン名]/ [ ドメインコントローラ名]を入力し、 
[設定]をクリックしてください。 

TeraS ね tion をドメインでネットワークに参加させることができない ( WindowsServer 2003) 

TeraStation は SMB パケットのデジタル署名に対応しておりません。ドメインコント□—ラー 
の Guest アカウントが無効の場合、 TeraStation をドメインに参加させることができません。ド 
メインに参加させるには次の方法があります。 

• ドメインコント ローラーの Guest アカウントを有効にする 

. ドメインコント□-ラーのレジストリの記述 r \ HKEY _ LOCAL _ l \/ lACHINE \ SYSTEIVl \ Curren に ontro に et \ ServicesV 
lanmanserver \ parameters 」 の 「 requiresecuritysignature 」 値を0に変更する 


TeraStation のる觀を変ちしたらドゾインでネットワークに参加できなくなった 


TeraStation の名称を変更するとドメインでネットワークに参加できなくなります。変更したと 
きは、再度次の手順でドメインを再設定してください。 

1変更したを称と同じコンピュータアカウントをドメインコントローラに登録します。 

2 TeraStation の設定画面 （ P 60) でネットワーク参加方法（ドメイン）、ドメインる、ドメインコ 
ントローラー名を再度設定します。 


「ドメインコントローラによるアクセス認証は現在無効です」と表示される 


TeraStation とドメインコントローラ間でドメインに関する通信が正しく行えていません。次の 
手順でドメインを再設定してください。 

1 TeraStation の名称と同じコンピュータアカウントをドメインコントローラから削除します。 
2 TeraStation のを称と同じコンピュータアカウントをドメインコントローラに再登録します。 

3 TeraStation の設定画面 （ P 58) でネットワーク参加方法 （ ドメイン）、ドメイン名、ドメインコ 
ントローラ名を再度設定します。 
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FTP フォルダにアップロードしたデータが巧れている 


-お使いのノくソコンによっては、 FTP クライアントソフトウェアの通信設定で、[バイナリーモード] 
にしておかないと、アップ ロー ドしたデータから改行 コー ドが削除されることがあります。 

-お使いの 0 S によっては日本語のファイル名が正常に表示されないことがあります。 


NTP 機能が使用でをない 

ネットワークが外部に接続されていない可能性があります。外部の NTP サーバにアクセスできる 
環境が必要です。また、 Proxy サーバ経由で外部にアクセスするようなネットワーク環境では、外 
部の NTP サーバにアクセスできないため NTP 機能を使用することはできません。 


Mac OS から TeraStation に突然アクセスできなくなった ( Windows からはアクセス 
可能） 


Mac 0 S から接続中に、停電など正常な手段で接続が解除できなかった場合、 Mac 0 S が作成する 
データベース等が破損し、接続できなくなることがあります。 

このようなときは P 47 の設定画面で [MacOS の固有情報を削除]を選択し、ディスクチェックを 
実行してください。下記のファイルが全て（サブディレクトリ含む）を削除され、接続できるよう 
になることがあります。 

• .AppleDB 

• .AppleDesktop 

• .AppleDouble 

• TheVolumeSettinasFolder 

• Network Trash Folder 
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用語集 


AFP(Apple Filing Protocol) 

AppleTalk によるネットワークで、ファイル共有を実現する AppleShare で利用されるプロトコルの 
名称。 

AppleShare 

Apple 社純正のファイルサーバ機能や、ファイルおよびアプリケーションの共有機能を提供する 
ネットワーク用ソフトウェア。 

AppleTalk 

Mac os に標準搭載のネットワーク機能。ファイル共有やプリンタ共有などのサービスを提供する。 

DHCP サーバ 

DHCP サーバはネットワークに関連した情報 （ IP アドレス、デフオルト•ルータの IP アドレス、 
ドメイン名など）を管理する。 DHCP クライアントが起動すると、自動的に IP アドレスなどの 
情報を割り振る。 DHCP サーバがネットワーク上に存在すると、ネットワーク上のパソコンや 
AirStation に、 IP アドレスなどを手動で設定する必要がなくなる。 

DNS 

コンピュータ名やドメイン名を、それぞれに対応した IP アドレスに変換するシステム。 

FTP(File Transfer Protocol) 

TCP / IP で構成されたネットワークでファイルを転送するために使われるプロトコル。 FTP クライア 
ントソフトウェアを使用して転送を行う。 0 S の種類に関係なく転送ができます。 

IP アドレス 

TCP / IP プロトコルによるネットワークで使用されるアドレス。各〕ンピュータの住所を示す整理 
番号のようなもの。ネットワーク機器の IP アドレスが重複していると正常に認識されない。 

Jumbo Frame 

—回で転送できる LAN 上のデータサイズを従来の1518 bytes から Jumbo Frame (4100 bytes / 
741 Sbytes ) に拡張して転送速度を向上させることができます。 

MAC アドレス 

ネットワークカードごとの固有の物理アドレス。先頭からの 3 bytes のベンダコード（メーカー 
の ID ) と、残り 3 bytes のユーザコードの 6 bytes で構成される。 Ethernet ではこのアドレスを 
元にフレームの送受信を行う。 

NTP(NetworkTime Protcol) 

ネットワークを通じて時刻修正を行うプロトコル。定期的に NTP サーバの時刻と同期させて 
修正を行います。 


86 


TS-TGL シリーズユーザーズマニュアル 





PDC(Primary Domain Controller) 

ログオンの認証および Microsoft ネットワークドメインのユーザやセキュリティを管理するサーバ。 


RAID(Redundant Arrays of Inexpensive Disks) 

複数のハードディスクを用いてアクセスを分散させることにより、大容量で信頼性の高い記憶 
装置を実現するための技術。 RAID はその機能によって、いくつかのレベルに分けることがで 
きる。代表的なレベルとして RAID -1 や RAID -5 などがある。 

RAID1 

2台のディスクにまったく同じデータを同時に書きこむ方式（ミラーリング)。片方が破損しても、 
もう一方からデータを読み出せるのでシステムは問題無く稼動しつづけることができる。 

RAIDS 

複数のハードディスクにデータを分散して書き込むことで速度性能を向上させ、同時にデータ 
の信頼性を確保するためにパリティ情報を全てのドライブに分散して埋め込まれている。もし 
どれか1台のハードディスクが破損しても、残りのハードディスクにある情報を基にして修復 
ができる。 

UPS(Uninterruptible Power Supply) 

無停電電源装置。バックアップ用の電池を内部に持ち、停電時でもシステムを数分間稼働させ 
てシステムをを全にシャットダウンできるようにする装置。 UPS によっては内部に発電機を持ち、 
システムを数日にわたって稼働できるものもある。 

SMB(Server Message Block) 

ファイル共有やプリンタ共有のサービスを提供するプロトコル。 

TCP/IP 

ネットワークを構築する際のプロトコル （ 通信規約）の一つ。 TCP プロトコル （ データ分割および 
誤り検出 ） と IP プロトコル （ 宛先や発信元 IP アドレスの付与）を組み合わせたもの。 

WINS 

WindowsNT ネームサーバ機能。 Windows ネットワーク環境でホスト名やドメイン名を IP ア 
ドレスに自動的に割り当てる。 



TS - TGL シリ ーズユーザーズ マニ ュ アル 


87 


ゲートウェイ 

ネットワークとネットワークを結ぶ機器•パソコン-ソフトウェア。パケットが LAN の外に 
出て行くときに通過する。 

サブネットマスク 

IP アドレスを、ネットワークアドレス番号とホストアドレス番号に分けるための値。ルータ 
がパケットを送受信するために用いる。 

スパニング (JBOD/Just Bunch Of Disks) 

複数のハードディスクを1つの大容量ディスクとして扱う技術。 

ジャーナリングファイルシステム 

ディスクに障害が発生した場合にすぐ復旧できるよう、ファイル更新履歴のバックアップを 
とっておく機能を持ったファイルシステム。 

デグレード 

RAIDK 5を構成しているドライブが、障害や欠落している状態です。データの完全性は保た 
れていますが、乂後に発生したエラーをイ I 爹復することができず、全データの消失にもつながり 
ます。非常に危険な状態ですので、すみやかにエラーのあるハードディスクを交換することを 
おすすめします。 


ドメイン 

Windows Vista / XP / 2000 /NT を基盤としたネットワークにおいて、複数のコンピュータを論理 
的に1つにまとめたグループ。 

ネイティブモード 

Windows 2000 Server / 2003 Server での ActiveDirectry の操作モードの一つ。 

TeraStation や Windows 2000从前のパソコンはネイティブモードに対応しておりません。 

混在モードでご使用ください。 

ファイアウ オール 

ネットワークへ外部から侵入されるのを防ぐ機能。 Windows XP や一部のウィルス対策ソフト 
(トレンドマイクロ社ウィルスバスターなど）に付属している。 

ワークグループ 

小規模な Windows ネットワークに存在するグループ。大規模な運用には向かない。ワーク 
グループ内でファイルやプリンタの共有を行なうことができる。 Microsoft は、 Windows にこ 
のワークグループネットワーク機能を標準で搭載している。 
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